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І55ІЧ # 2152-7407 


Приглашаем всех ! 

ГЦ. 

25 февраля 2012 года 

43 С., 

Уникальное мероприятие 
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Ноги болеть не должны 

ШШ. ш і \ г 


І_АѴѴ ОРРІСЕОР 

І_АѴѴ ОРРІСЕОР 

ЬАѴѴ ОРРІСЕОР I 

АІЧТНОІЧУ ѴѴ. РОІІСНЕРТУ 

АІЧІЧА К.Т5ЕУПШ 

КЕІЧІЧЕТН І_. ОКОѴЕК 



• Автомобильные аварии 

• Несчастные случаи 

• Медицинские ощибки 

• Травмы на работе 

• Несчастные случаи со 
смертельным исходом 



• Автомобильные аварии 

• Иммиграционное право, вкл. по- 
литическое убежище, визы, грин- 
карты, гражданство, визы жертвам 
семейного насилия (ѴАѴѴА) 

• Разводы по обоюдному согласию 

• Завещания и доверенности 



• Автомобильные аварии 

• Вождение в нетрезвом 
состоянии (01Л) 

• Криминальное право 

• Все виды штрафов: 
некриминальные в округах 
Ріегсе, Кіпд, Бпоботізб - $1 50 


В умелых руках решаются все проблемы! 


> і 


Михаил Жовтис 

паралигал 

( 206 ) 909-2535 

русская линия 24 часа 

ѵѵѵѵѵѵ.ВезНаѵѵТеат.сот 


Кепіоп 

Главный офис 


451 5ѴѴ10' ь 5иее1 
ЗиЛе 215 
Вепіоп, ѴѴА 98057 


ВеІІеѵие 


10 148* Аѵе № 
Зиііе 201 

ВеІІеѵие, ѴѴА 98007 


Тасота 


8833 Расібс Аѵе 
ЗиЛе С 

Тасота, ѴѴА 98444 


I 


Еѵегеи 


6320 Еѵегдгееп ѴѴау 
5иі*е 201 А 
Еѵегеи, ѴѴА 98203 


і_аѵѵ оррісеор 
ЮШАК0и55ІІ\ЮѴА 


• Бизнес иммиграция 

• Бизнес право и регистрация 
бизнесов 

• Налоговое право 

• Завещания и трасты 

• Операции с недвижимостью 

• Составление брачных договоров 

• Передача имущества понаследству 
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ЦШ ОРРІСЕОР 
МАРША Р2НАМІЮѴА 


• Автомобильные аварии 

• Иммиграционное право, 
вкл. иммиграционные аресты 

• Семейное право 

• Банкротство 

• 551-5501 

• ІІпепрІоутепІ арреаіз 


І_АѴѴ ОРРІСЕОР 
5ЕІМС .1. І.ІѴШС5ТОІМ 





к ІІ/ІЩИІІІ I § 


• Автомобильные аварии 

• Вождение в нетрезвом 
состоянии (01)1) 

• Криминальное право 

• Все виды штрафов в ѴѴе$*егп 
ѴѴа5ЫпдЮп. 

Некриминальные,в округах 
Ріегсе, Кіпд, 5поботі$Ь - $1 50 


(425) 264-2000 
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ВЕСТИ 


{еЬгиагу*2012 


БАНКРОТСТВО БЕСПЛАТНО 


СЕТ БТАРТЕЭ 
РОКОІЧІ.Ѵ 


$200 


ЭЕВТОКЗ ЕОІІСАТІОЫ СІА55Е8, 

когда ваши интересы представляет 

ТБІРШИІАѴѴСВОиР 


■ АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВАРИИ 
• КРИМИНАЛЬНОЕ ПРАВО 

■ СБОР ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 
- ВЫСЕЛЕНИЕ/ ЕѴІСТЮИ 


ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ тоы/ее 


Т5ІРКШ І.АѴѴ ОРОІІР, РИС 



Константин Циприн 
Адвокат 


Мы работаем в Кіпд, Ріегсе, апгі БпоЬотЬЬ Соипіу 


Русскоязычная линия 24 часа в сутки 

42Б..242.4892 


11033 ИЕ 24 ,Ь 5Т., Биііе 200 ВеІІеѵие, Ѵ\/А 98004 рЬ. 


425.Л54.6277 {ах 1 .866 


..467.9403 





Наш адрес: 

1 5600 № 8 51., К-8, ВеІІеѵие, ѴѴА 98008 
ІІсір@сот.пеі 
Мы находимся : 

Торговый центр на Сго5$гоасІ5 
справа от 0РС на 1 56 Аѵепие 

Часы работы: 

Понедельник - Пятница: 9ат - 7рт 
Суббота 1 Оат - 4рт 


ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 


|®Ір 


425 - 653-2323 

425..653.3535 


Новейшие препараты для лечения гриппа и простуды, а также: борсучий жир, 
зимняя редька, пертусин, сироп алтея, таблетки от кашля, пектусин, мукалтин, 
доктор Мом, грудные растирки, пропосол, шалфей, витамин С и многое другое. 

• Большой выбор пробиотиков 

•Органические средства по уходу за кожей израильских, французских, 
итальянских и американских линий 

• Большой выбор препаратов из СНГ и Европы 

• Отправка заказов по почте 


БЕСПЛАТНО 


новейший аппарат для измерения сахара в крови для 
пациентов Месіісаге и МесІісаісІ 


Единственная аптека в штате Вашингтон с русско-говорящими фармацевтами 


Принимаем все виды страховок 
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Н/иы* ВЕСТИ 
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Михаил Жовтис 

порилшап 

( 206 ) 909-2535 

русская пиния .'■< чип: 


І-АѴѴ ОРРІСЕ ОР 


1-АѴѴ ОРРІСЕ ОР 


І.АѴѴ ОРРІСЕ ОР 


АІЧТНОІЧУ ѴѴ. РОІІСНЕРТУ 


АІМІЧАК.Т5ЕУТЫІМ 


КЕІЧІМЕТН ЬСКОѴЕК 


Цк 


( 425 ) 264-2000 


Кепіоп 

451 5ѴѴ 1 0 ,ь Бігееі 

Главный офис 

БиіТе 215 

Кепіоп,ѴѴА 98057 

ВеІІеѵие 

10 148 ,ь Аѵе ІЧЕ 

Зиііе 201 

ВеІІеѵие, ѴѴА 98007 

Тасота 

8833 Расібс Аѵе 

ЗиНе С 

Тасота, ѴѴА 98444 

Еѵегеи 

6320 Еѵегдгееп ѴѴау 

БиіТе 201 А 

ЕѵегеП, ѴѴА 98203 


І.АѴѴ ОРРІСЕ ОР 

ЬАѴѴ ОРРІСЕ ОР 

ІАѴѴ ОРРІСЕ ОР 

ІОШ.ІА КОУ55ІІЧОѴА 

МАШІМА02НАМИОѴА 

5ЕІЧ6 .1. ЫѴІІЧОБТОІЧ 


• Бизнес иммиграция 

• Бизнес право и регистрация 
бизнесов 

• Налоговое право 

• Завещания и трасты 

• Операции с недвижимостью 

• Составление брачных 
договоров 

• Передача имущества по 
наследству 


Автомобильные аварии 

Иммиграционное право, 
вкл. иммиграционные аресты 
Семейное право 
Банкротство 
551-5501 

ІІпепрІоутепІ арреаіз 


• Автомобильные аварии 

• Вождение в нетрезвом 
состоянии (ОІЛ) 

• Криминальное право 

• Все виды штрафов в ѴѴезіегп 
ѴѴазЫпдІоп. 

Некриминальные в округах 
Ріегсе, Кіпд, 5поНоті5Іі - $1 50 


\л/\л/ѵѵ.Ве5ІІ_аѵѵТеат.сот 


В умелых руках решаются все проблемы! 


• Автомобильные аварии 

• Иммиграционное право, 
вкл. политическое убежище, 
визы, грин-карты, 
гражданство, визы жертвам 
семейного насилия (ѴАѴѴА) 

• Разводы по обоюдному 
согласию 

• Завещания и доверенности 


• Автомобильные аварии 

• Вождение в нетрезвом 
состоянии (ЭШ) 

• Криминальное право 

• Все виды штрафов: 
некриминальные в округах 
Ріегсе, Кіпд, 5поИоті5Н-$150 


• Автомобильные аварии 

• Несчастные случаи 

• Медицинские ощибки 

• Травмы на работе 

• Несчастные случаи со 
смертельным исходом 
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42 ЗііЬаш Ітргеіа 2.0і 42 ЗиЬаш Роге$Іег 2.5х 



М5КР $18,614 

Ті№з Оізсоипі $814 

5аІе Ргісе 

47,800 

М2 $цЬагц Іедасу 2.5і 

АіЛотаТіс 

М5КР $22,114 

ТіЮз Оізсоцпі $1,172 

5аІе Ргісе 

< 20,942 


О &РОЫ5 


Тез! Огіѵе А Саг апсі а 

ВКУСЕ $25 сіопаііоп 

т I Т СІ 5 >ѵіІІ Ье табе Іо іЬе 

Руі^|^ Нитапе Зосіеіу оі уоиг сЬоісе. 

АсІѵегТізесІ ргісѳз аге аТТег ТасТогу геЬаТез апсі сіеаіег сІізсоипТз, ріиз Тах. А ЬоситепТагу зегѵісе Тее іп 
ТЬе атоипТ оТ $1 50 тау Ье асісіесі То ТЬе заіе ргісе оТ ТЬе ѵеЬісІе. РЬоТоз аге Тог ИІизТгаТіоп ригрозез опіу. 
МосіеІ #СЗА, #САВ, #СРА, #СЭС. МизТ сотрІеТе ѵоисЬег аТ Тіте оТ ригсЬазе, ѵаіісі Тог 2011/2012 ѵѵіпТег 
зеазоп. ІТ із іііедаі То зеІІ ог ТгапзТег ТЬезе раззез апсі ѵіоІаТогз ѵѵіІІ Ье ргозесиТесІ. РготоТіоп ѵаіісі Тог 
пеѵѵ ЗиЬаги ѵеЬісІе ригсЬазесІ ог Іеазесі аТ рагТісіраТіпд РидеТ Зоипсі ЗиЬаги сіеаІегзЬірз Тгот 10/31/11 - 
1 2/31/1 1 , зее сіеаіег Тог сГеТаіІз. л ЗеІесТ сЬагіТу Тгот Атегісап РогезТз, АЗРСА. Маке-А-ѴѴізЬ РоипсІаТіоп, 
Меаіз Оп ѴѴЬееІз АззосіаТіоп оТ Атегіса ог ЗресіаІ ОІутрісз. Ас! ехрігез 2/29/2012 


МБРР $22,139 

ТіІііз РізсоипТ $1,179 

5аІе Ргісе 

< 20,960 


12 $цЬагц ОігіЬаск 2.5і 
Ргетшт 


МБРР $26,790 

ТіЮз РізсоипІ $1,650 

5аІе Ргісе 

< 25,140 



ССС-02 ѴІЫ 454ВКВСС8С 1233313 




ЕА5Т5ЮЕ 5УВАІШ 

5" 

іеі| 

11803ЫЕ116ТН ЩйЖ 

Кігкіапсі, \Л/А — 

425-820-8993 ЭиВАНЫ 

СопГШ&псш іп Мо*кт 



"Соипі оп 1/5, АП Агоипсі тЬе 5о 


Мы говорим на русском языке 

732-3339 (Руслан) 206 - 491-8512 (Бен) 

еазіБіісІеБиЬаги.со т 




1еЬгиагу#2012 


{■/адч* ВЕСТИ 



КОНСТАНТИН 
ПОЛОНСКИМ 
асе нс гс і і т ад во ка га 


• предбрачные и послебрачные договоры 
. родительский план 

• алименты 

• разводы 

• раздел имущества 

• завещания ѴѴѴѴѴѴ.РЕШМАЫІЕЕ.СОМ 


• аварии на большегрузных автомобилях 

• велосипедные 

• мотоциклетные 

• аварии с вовлечением пешеходов 

• укусы собак 

• оплата услуг после получения компенсации 


804Шев1Мж>кег81, 
8ийе 206, 

К®п{, ѴѴА 98032 
Гах 263 859.2295 


1601 Зге! 5ігв»1, 
Зиііе 2, 

МагуеѵШе, ѴѴА 38270 
*ах 425.775,8016 


01! ! 

незаконное хранение или 
ношение огнестрельного оружия 

воровство и кражи 

серьезные нарушения правил уличного 
движения 

угрозы, покушения и нападения 
преступления несовершеннолетних 
нарушения условных осуждений 
преступления, связанные с наркотиками 
федеральные криминальные обвинения 




і А, 

№, Щ 

\ ѵ і 

9 » 1 


Ваши адвокаты 

Джеймс Фельдман 
Дже йсон Фепі 
Брэндон Фельдман 
Патрик Фельдман 
Катерина Кростовска 
Джозеф Джордан 
Дэвид Ли 



Каждую пятницу в 7:00рт 
Дежурный телефон: 425. .329.3101 


(пастор Николай Кулакевич) 


ЕГОДНЯ 


Бог дает тебе шанс! 


Используй его! 


Наш адрес: 830 5Е ЕѵегеТ МаІІ ѴѴау ЕѵегеТІ, ѴѴА 98208 


ѵѵѵѵѵѵ. Сосіз-Кіпдсіот.сот 
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ДОБРОЕ РАДИО 

БОГАТЕЙ ДОБРЫМИ ДЕПАМИ 


Мы в Интернете 
КРУГЛОСУТОЧНО 
ЛІѵѵѵѵ.ОоЬгоеВагіісьсот 


Телефон прямого эфира 

206 . . 422.4098 


#*г**!Чі 


*Ѵ "ЧЕТ 

Ч дзет . 
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I гг п « 

' : «Ш * _» 
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СЛУШАЙТЕ нас 

** И 8 И 4 %.~ ■‘ФВР 


на волне 


11 : 



. «ГЧК -«ЦЬ , 4 

* * . * ** ' Г: 

' »Ѵж ■ 

- %еч 

^ * т у - 


4 


и капто пятницу 


> іі, 

* АлДі 


5:00 до 6:00 "Час Пик 


7:ООдо9:00 


вечера 


контактные телефоны: 


по связям с общественностью 206. .650. 2323 
по всем вопросам 503. .310. 5396 

размещение рекламы 206. .434. 9585 


размещение рекламы 

Е-таіі. <ЗоЬгоегасНо@уаНоо,сот 

Эсклюзивный партнер по вопросам размещения рекламы компания АС Месііа НС и газета "Наши ВЕСТИ' 
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от дома 


Покупка и перефинансирование 

недвижимости 


■ для покупающих впервые 
■ для инвалидов и их семей 
и для военнослужащих и отслуживших 
для работающих в школах , колледжах 


для покупающих в Тасота, іакеѵчооё 


Перефинансирование домов, которые упали в цене 


СшМ 


206. .612. 5622 


Римма Исраелян 

5г. Могідаде Вапкег 

ЫМЫМЬО # 157213 



І'Т 


Ф 

Щк 

гШИЭгТ 


Иг ( 

ГИЧЛ | 

Щ* щ г 

Г . |і$® і* 



Борис Столяров 
(Израиль) 


Потомки определенных 
колен Израилевых 

(продолжение) 

Бней-эфраим — небольшое 
племя на юге Индии в штате 
Андхра-Прадеш, считающее 
себя потомками колена Еф- 
рема, младшего сына Иоси- 
фа.Бней-Менаше— также не- 
большое племя в индийских 
штатах Манипур и Мизорам, 
считающее себя потомками 
колена Менаше. 

Бней - Исраэль — потомки 
евреев, говорящих на языке 
маратхи, проживающие в 
Бомбее и крупных городах 
Индии и Пакистана. Еврея- 
ми, происходящими от Изра- 
ильского царства, также счи- 
тают себя и племена Насрани 
из Малабара на юго-запад- 
ном побережье Индии. Ну, 
и, конечно, кочинские евреи 
— жители Кочина — первого 
европейского поселения в 
Индии, основанного Васко 
да Гама, где он и умер. 


Тайны потерянных колен Израилевых 


Взгляд из Земли Обетованной 


Недавно стало известно об 
африканском племени лем- 
ба, обитающем в Зимбабве и 
ЮАР: анализ ДНК, прове- 
денный учеными Лондонско- 
го Университета, показал — 
у них еврейские корни. 

Более того, этот немногочи- 
сленный клан относится к 
роду Коэнов. 

Эфиопских евреев — фала- 
шей, или Бета - Исраэль — 
дом Израиля в Африке, вам 
можно и не представлять, 
ибо вы хорошо их знаете. 
Менее известно, что свое на- 
чало они берут от Менелика 
I — сына царя Соломона и 
Меакеды — царицы Савской. 
Когда-то они жили, в основ- 
ном, в северной и северо-за- 
падной Эфиопии, вокруг 
озера Тана. Основным заня- 
тием было земледелие и раз- 
личные ремесла: гончарное 
дело, прядение, ткачество, 
плетение корзин, кузнечное 
и ювелирное дело. 

Персидские евреи, как и ев- 
реи Афганистана, Средней 
Азии и Восточного Кавказа, 
являются потомками колена 
Ефрема. Пожалуй, нет более 
запутанной темы, чем еврей- 
ско-иранские языки. Ими 



АВИАБИЛЕТЕ 

в любую 
точку 
планеты 


$ 265 | $ 320 І $ 340 

М05С0ѴѴ Щ КІЕѴ Н КІ5НШЕѴ 


$299 

МЕХІСО 



* Оерагіиге Ігот Ыеѵѵ Ѵогк, ЫѴ. Раге $иЬ]есІ Іо сЬапде 
ригсРіазе Ьу 03.15.2012 

ТгаѵеІ .Іапиагу - МагсН 2012, + 1ахе$ 350.00 апсі ир 


БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР 1.888.887.3060 
ЗАКАЗ ОНЛАЙН ѴѴѴѴѴѴ.МѴТІ.СОМ 


пользуется часть группы 
персидских евреев, другая — 
курдистанские евреи, про- 
живающие на стыке Ирана, 
Турции и Ирака, сохранили 
еврейско-арамейский язык и 
его разновидности, а также 
миандоабский еврейский 
диалект азербайджанского 
языка. 

Всего же я насчитал более 
20 наименований языков в 
еврейско-иранской группе. 
Вот лишь некоторые из них: 
горско - еврейский язык (ев- 
рейско - татский - джухури), 
еврейско - таджикский и ев- 
рейско - бухарский, вымер- 
ший еврейско - персидский 
диалект гилеки, существо- 
вавший в афганском Герате, 
еврейско - ширазский диа- 
лект — язык евреев Шираза 
на юге Ирана, еврейско- 
хамаданский диалект — язык 
евреев на западе Ирана и 
языки других его областей. 
Любопытно другое — все 
еврейско - иранские языки 
при письме обычно исполь- 
зовали алфавит иврита - за 
исключением советского 
периода, когда в «приказном 
порядке» ввели Кириллицу, а 
в некоторых случаях — лати- 
ницу. 

Потомками колен Ефрема, 
Менаше, Звулона, Гада ► 9 
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Профессиональный подход - взвешенное решение! *т 

, -/ А-.- 

Юридический офис р ( 

І *ѣ \ 

Юлии Рѵсиновой 1 ' 


Иммиграционное право (иммиграция по рабочим и семейным основаниям, визы инвесторов, 

убежище, визы для жертв семейного насилия (Ѵіоіепсе Адаіпзі ѴѴотеп Ас* (ѴАѴѴА)) 

Автомобильные аварии и телесные повреждения 
Организация и юридическое сопровождение бизнесов, 

консультации по всем вопросам бизнес права и налогового права для малых и средних бизнесов 

Оформление завещаний, трастов, медицинских и 
финансовых доверенностей, медицинских директив, 
передача бизнеса по наследству 

' Составление договоров о распределении имущества 

до и после заключения брака и для лиц в гражданском браке 

• Утверждение завещания 
после смерти наследодателя 

для передачи имущества по наследству 

■ Налоговое право - переговоры 

с федеральными и местными налоговыми органами для 
снижения налоговой задолженности для вас и вашего бизнеса 

■ Юридическое сопровождение 


операции с недвижимостью 

(земельное право) 

• Сертифицированные 
переводы документов, 
нотариальные услуги, 
оформление апостиля 

(в т. ч. для пенсионных справок) 


СКИДКИ 

для малообеспеченных лиц и лиц 55 и выше 
10-1 48{Н Аѵепие ЫЕ, Би'Де 201 ВеІІеѵие, ѴѴА 98007 


Адвокат Юлия Русинова 
Магистр Налогового Права 


* Е-таіІ: ігои55Іпоѵа@дтаіІ.сот ■ Ь«р://гои55ІпоѵаІаѵѵ.ѵѵеЬ5.сот 

сен 206. .91 5.5085 ы 425..953.4802 
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Квалифицированные работники агенства ЕІІІе 
ухаживают за пожилыми или больными людьми и 
предоставляют помощь по персональному уходу 
и в других домашних делах 


Мы дарим Вам свою заботу, 
любовь и душевную теплоту! 


Высокая репутация 

наших работников подкреплена хорошей 
зарплатой и бенифитами: 

• зарплата от $10.70 в час на старт 

• зарплата $1 1 .10 через 6 месяцев 

• медицинская, зубная, глазная страховки 

• оплата транспортных расходов 

• оплачиваем обу чение 

• гибкий график работы 

• оплачиваем сверхурочные (оѵегііте) 


Мы работаем с новой программой для 
пожилых людей. Эта программа позволяет ра- 
ботникам ухаживать за своими родственниками 


Если Вы собираетесь открыть программу по 
уходу, обращайтесь к нам за информацией 


Наш телефон: 

425 - 957-2002 


Для жителей АиЬигп, РесІегаІ ѴѴау, Кепі 

бесплатный телефон 1 .877.5ЕЫТЕ7 


1.877.535.4837 


Все защтш ш / радо/пу рассматривается на равных основаниях вне зависимости 
от расы, цвета кожи, по. и/, сексуальной ориентации, религии, национальности, 
семейного ішложеиия, возраста, ветеранского статуса, ментальности или физической 
инвалидности 


Мы понимаем Вас и говорим на Вашем родном языке 


ЕІі*е Ноте Саге обслуживает все районы 
большого Сиэтла в округе Кинг (аІІ Кіпд Соипіу) 


и Аевия считают себя евреи 
Игбо в Нигерии. 
Самаритяне, живущие в Из- 
раиле в Шхеме и Холоне, 
которые не отправлялись в 
изгнание и проживали там с 
библейских времен, счита- 
ют себя потомками все тех 
колен Ефрема и Менаше. 
Потомки неопределенных 
колен Израилевых 
Произошедшие, чаще всего 
— от всех десяти. Это — кара- 
имы, считающие себя про- 
дуктом смешения десяти ко- 
лен Израилевых с тюрками, 
племя в Гане, называющее 
себя «Дом Израиля», афган- 
ские пуштуны, курды (не пу- 
тать с курдскими евреями), 
религиозное движение 
Макуя в Японии, мормоны, 
верящие, что десять колен 
Израилевых переселились в 
Америку. 

Наконец, народ Цян из севе- 
ро-западного Китая, уверен- 
ный в том, что он— потомок 
Авраама. Цян — один из 56 
официально признанных 
народов Китая. По быту и 
традициям близки к тибет- 
цам, которых называют сво- 
ими родственниками. 
Численность — более 350 ты- 
сяч человек. Среди них не- 
мало ученых и бизнесменов, 
но никто из них не входит в 
правящую партийную элиту 

Европейский след. 

И это не столь примитивно, 
чтобы вызвать у вас улыбку 
на лице, которая возникает в 
таких случаях. 

Британский израилизм — 


теория англо - израилитов, 
считающих, что европейцы 
и американцы — прямые по- 
томки десяти колен, веду- 
щие свое начало от скифов 
и киммерийцев. А все благо- 
даря ассирийцам, которые 
переселили северные коле- 
на в Скифию. 

Под европейцами в данном 
случае подразумеваются 
финны, швейцарцы, шведы, 
норвежцы, французы, бель- 
гийцы и голландцы, а также, 
произошедшие от колена 
Дана датчане, ирландцы и 
валлийцы. Любопытно, что 
по одной из теорий в эту 
группу входят и русские. 

Помните, как говорила Ня- 
ня — обалдеть! 

Известно, пророк Иеремия 
посетил Ирландию с прин- 
цессой Теа Тефи из коро- 
левского рода Израильского 
царства. В итоге, ирландцы 
— островные кельты— потом- 
ки иудеев. Ученые указыва- 
ют на многочисленные 
параллели между еврейской 
и ирландской культурой, а 
главное — обычаи кельтов. 
Ученые утверждают: родос- 
ловная английских королей 
восходит к царю Давиду че- 
рез Джеймса VI шотланд- 
ского и Фергуса Великого 
Ирландского, а хранящийся 
в Вестминстерском аббатст- 
ве коронационный камень 
служил подушкой Яакову в 
Бейт-Эле. Затем он был пе- 
ренесен в Египет и позже 
доставлен пророком Иере- 
мией в Антрем в Ирландии, 
где находился тысячу лет. 


Аборигены Америки. 

Больше всего теорий имен- 
но на эту тему. 
Исследователи ХѴІІ-ХѴІІІ 
веков собрали достаточно 
доказательств того, что не- 
которые племена американ- 
ских аборигенов происхо- 
дят от десяти колен. 

Книга Мормона — Священ- 
ное Писание церквей, опуб- 
ликованная в 1 830 году, ут- 
верждает, что американские 
туземцы происходят от коле- 
на Менаше. Ученые нашли 
генетическое и лингвистиче- 
ское сходство между индей- 
цами чероки и евреями. 

Нюанс еще и в том, что 
Христофор Колумб в свою 
экспедицию в 1492 году 
взял переводчика с иврита и 
арамейского языка, полагая, 
что на этих языках говорят 
местные жители. И, кстати, 
именно крещеный еврей 
Луис Торрес стал первым 
европейцем, ступившим на 
землю Нового Света. 
Интересно - как на это отре- 
агирует товарищ Чавес: уче- 
ные утверждают — индейцы 
Эквадора, Перу, Бразилии и 
соседних стран являются по- 
томками колен Рувена и Ле- 
ви. И что они произносят 
молитву, почти полностью 
совпадающую с «Шма Исра- 
эль»... 

Японцы — потомки десяти 
колен. 

Это утверждение историков 
религий может «убить» кого 
угодно. В его основе — па- 
раллели между японскими 
и еврейскими ритуалами и 


даже языком. 

Кого только ученые не пред- 
лагали считать потомками 
Десяти колен — полинезий- 
цев, пуштунов, татар, австра- 
лийских аборигенов, ново- 
зеландских маори, алеутов, 
эскимосов! 

За каждой из этих теорий 
стоит своя оригинальная ар- 
гументация. 

Только лишь перечень на- 
родов, претендовавших на 
то, чтобы считаться потом- 
ками десяти колен, занял бы 
не одну страницу. Сюда вхо- 
дят и еврейские этнические 
группы, которые могли быть 
потомками изгнанников, и 
народности, про которые су- 
ществовало мнение, что они 
потомки израильтян, и груп- 
пы, вообразившие себя по- 
томками евреев после зна- 


комства с Ветхим Заветом и 
уверенные, что они восхо- 
дят к древнему Израилю. 
Провести генетическую экс- 
пертизу для доброй четверти 
человечестваРНевозможно... 

Эпилог. 

Если жизнь, как полагают 
ученые, развивалась с восто- 
ка на запад и с юга на север, 
то эта теория более или ме- 
нее вписывается в главенст- 
вующую концепцию разви- 
тия. К тому же, масса слов 
и выражений европейских 
языков указывает на иврит- 
ские корни. 

Но у меня вопрос: а как 
тогда — в сфере той же кон- 
цепции — выглядит начало 
жизни в древней Палестине 
и религия еврейского наро- 
да? Как пришедшие с Вос- 
тока? 


Перевозка и Доставка грузов 


на МіІ$иЬі$Ні Ршо 


.быстро .качественно .недорого 

7 дней в неделю ■ 24 часа в сутки 

Звоните Даниилу 

Имеем ІгискЬох 14' 206 •• 334*0585 
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азарянин 

Доставка посылок и продуктов в страны СНГ 



ѵѵѵѵѵѵ.пагагепеНеІр.сот 


Г' - Украина 


0. Бердычев 

1 9.Черкассы 

32.Черновцы 

1. Винница 

20.Краматорск 

ЗЗ.Сарны 

2.Бережаны 

21.Первомайск 

34.Николаев 

З.Киев 

22.Каховка 

35-Полтава 

4.Днепропетровск 

23.Харьков 

Зб.Херсон 

Б.Мариуполь 

24.Горловка 

37.Хмельницкий 

б.Одесса 

25-Ровно 

Зв.Ивано-Франковск 

8.3апорожье 

26.Красноармейск 

39.Кривой Рог 

Ю.Симферополь 

(Донецкая обл) 

40.Чернигов 

1 1 ^ременец 

27.Ново-Волынск 

41. Александрия 

12.Мелитополь 

28 Татарбунары 

43.Кировогра'д 

14.Джанкой 

(Одесская обл.) 

44 Луганск 

ІБ.Христиновка 

30-Львов 

45.Рокитное(Ровенская) 

1б.Донецк 

ЗІ.Каменец-Подольськ 

46.3акарпатье 

17Луцк 


47.Славута(Хмельницкая) 

н я я 


200 .Алма-Ата 

206.Астана 

212.Актюбинск 

201 .Бешкек Токмак 

207.От6асар 

213.Акмолин 

202.Сарань 

208.Балхаш 

214.Семипалатинск 

203.Ташкент 

209.Караганда 

215.Кокчетав 

204.Джамбул 

210.Тимертау 

216.Тургай 

205. Чимкент 

21 1. Павлодар 


и с доставкой на дом 


Миссия начала прием посылок 

на всю территорию 

России, Латвии, Литвы, 

Эстонии и Молдовы 

с доставкой 

до почтовых отделений 
каждого получателя 


70. Минск и обл. 

71. Калинковичи 

72. Гомель 

73. Житковичи 
73.Бобруйск 


Беларусь 


74.8итебская обл. 
75.Брестская обл. 
75.Барановичи 
75.Б.Малышево 
75.Дрогичин 


75.Ивацевичи 

75.Кобрин 

75. ГІИНСК 

76. Гродно и обл. 


Подробности у наших представителей 


Огедоп 3 

РогіІапсІ 

Анатолий 

503-777-9039 

ѴѴоосіЬигп 

Рая 

503-982-1156 

Баіет 

Людмила 

503-587-8721 

ѴѴазНіпдІоп | 

АиЬигп 

Лида 

253-833-5653 

ВеІІеѵие 

Валерий 

425-736-9524 

425-698-1086 

ВеІіпдЬат 

Света 

360-820-1580 

360-820-2479 

ЕѵегеП (ехіі 189) 

Анна, Петр 

425-438-0389 

425-314-5775 

ЕѵегеМ 

Анна Кукла 

425-268-1021 

ЕѵегеМ 

Александр 

425-770-5316 

РесІегаІ ѴѴау 

Таня 

253-946-7882 

206-306-3511 

РесіегаІ ѴѴау 

Василий 

253-815-6952 


Кепі 

Мо$$е$ І_аке 

Разсо 

Кепіоп 

БеаПІе 

Битаз 


Брокапе 

Тасота 
Ѵапсоиѵег 
Ѵапсоиѵег 
Ѵапсоиѵег 

Богдан Полячок 


Люба 

Василий 

Зина 

Надя 

Валя 

Таня 


Яков 

Леонора 

Таня 

Люба 

Михаил 


ІсІаНо 


253- 
509- 
509- 
425 
206 
206 
360 
360 
360 
509 
сеІІ 509 
253 
360- 
360 
360 


638-0796 

762-5716 

544-0797 

-430-0078 

-306-3588 

-725-2622 

599-1277 

676-4847 

510-7949 

993-5437 

-483-4202 

-471-9368 

944-9612 

-699-5688 

253-4826 


208-863-0297 
сеІІ 208-898-0759 


[ СаІіГогпіа | 

Апіііора 

Елена 

916-752-5117 

Сі1ги$ НеідНі 

Ерика 

916-721-5774 

916-730-2044 

Мосіезіо 

Игорь, Надя 209-522-8385 

МогіЬ НідЫапДз 

Раиса 

916-921-5407 

ВапсНо Согсіоѵа 

Надя 

916-362-9272 

Бап Ргапсізсо 

Виктор 

415-933-6522 



сеІІ 41 5-577-5295 

Бап Ргапсізсо 

Рая 

415-832-9681 

ѴѴ.БасгатепІо 

Таня 

916-371-5615 

Ё ШаН 

Баіі Баке Ску 

Таня 

801-972-0793 

В Міззоигі 

БргіпдбеИ 

Лида 

509-891-5705 

417-863-7113 


Подробную информацию о приеме посылок и их доставке вы можете получить 
на приемных точках или по телефону для справок главного офиса 


Иагагепе Міпі$ігу о* Неір РО Вох 66787 Рогііапс), ОН 97290 
рНопе 503 777 9039 *ах 503 777 9147 


С'Лсмыцил: 
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Мы защитим вас от всех обид и поможем улучшитъ вашу жизнь в этой чудесной, но сложной для нас стране ! 


Центр Помощи и Защиты прав бывших г раждан СССР 

Наш принцип: выслушать, понять и помочь 


Мы поможем: 

• получить инвалидность или пособие 551 

• защитить ваши интересы и добиться 551, даже 
если у вас уже был неоднакратный отказ 

• разрешить любые проблемы связанные с 551 

• подать заявление на уход на дому и 
добиться всех часов, которые вам полагаются 

• получить медкупон и все остальные бенефиты 

• получить гражданство, вызвать невесту и раз- 
решить другие иммиграционные проблемы 

• преодолеть любые трудности в США 



От всего сердца благодарю Яна Дерецко- 
го за его неоценимую помощь, которую он 
оказал мне в деле по моей инвалидности. 
Ян помог восстановить справедливость и 
научил меня как надо бороться за себя и 
никогда не сдаваться! Огромное спасибо 
Яну! Валентин Лозовский 



Ян Юрьевич очень чуткий, внимательный 


и всесторонне грамотный человек. Рабо- 
тает очень оперативно. Мы рекомендуем 
всем нуждающимся обращаться к Яну 
Юрьевичу. Он не подведёт. Помощь при- 
дёт немедленно. Ему можно довериться 
во всех вопросах. Семья Николаевых 




Благодарственный отзыв 

Мы благодарим Яна Дерецкого за его 
неоценимую помощь и советы, кото- 
рые помогли нам выйти из сложной 
ситуации, сложившейся в результате 
кражи кредитной истории. Слава Богу, 
что мы обратились за помощью к Яну. 

Мы благодарны Яну Дерецкому за его 
искреннее желание помочь нашим лю- 
дям выйти из сложной ситуации, за его 
профессионализм и хорошее знание 
законодательства. Слава Богу! 

Виталий и Оксана Мусиенко 
Телефоны: 

(425)232-6665 и (425) 350-3126 


' Сиыхгуеушм Лна. ЧОуыч/хч» 

Руз н*а(4ч/*и***^ю гиаЭлоиці <ѵ 

| , /согути пххісоьма коми ( 

гм>#ноа 

Ір Сі/хСл *сш щ ІЦі 

Л- лу. 

-Лбя у** 

/ІП.МСЖ 

•мыы ‘1 


Письмо от Тамары Болдаф 

В 2010 году, просматривая га- 
зету “Наши ВЕСТИ”, я обра- 
тила внимание на статью, в 
которой рассказывалось о Цен- 
тре помощи и защиты прав быв- 
ших граждан СССР. Моя мама 
в тот момент очень нуждалась 
в помощи. Внимательно про- 
читав статью, я решила позво- 
нить в редакцию и взять номер 
телефона Центра помощи... 
Сразу же созвонилась с Яном и 
рассказала о проблемах. Он 
внимательно выслушал и по- 
обещал помочь. Вскоре, бла- 
годаря помощи Яна, моя мама 
получила фуд-стемпы и меди- 
кэйд (р, доЛ $іатрз & Месііаісі). А 
позже он помог в оформлении 
и получении гражданства. 
Моей маме 86 лет и она нуж- 
дается в постоянном уходе. С 


помощью Яна, я получила ча- 
сы по уходу за мамой 
Мы выражаем свою сердечную 
благодарность Яну Дерецкому 
за его душевную доброту и 
профессиональную помощь. 

Всем, кто нуждается в такой 
помощи, рекомендуем обра- 
щаться к Яну и вашы пробле- 
мы будут решены. 



Моя мама 

Валентина Петрова, 
которой помог Ян 


"Только гречневая каша сама себя хвалит" 

-так гласит русская народная поговорка. Нам стыдно 
себя хвалить, но наши клиенты и доброжелатели написали 
несколько слов о той помощи, которую они получили. 

Пожалуйста, обратите внимание - это не выдуманные, а 
настоящие люди говорящие правду. 


Мы всегда готовы помочь! 


г 1 

Наш адрес: 

Еѵегдгееп Виіісііпд 

15 ЗоиіЬ СгаЬу ѴѴау 

г 

~''\ ѵ Ехіі 2В м 


Зиііе 250 С 

^ Кепіоп, И ГА 98057 

405 8 

чо 

405 N 

* 


Офис открыт: Понедельник - Суббота с 9:00ат до 6:00рт 


рЬопе425..572.6534 сеІІ 206..954.3227 е-таіі: гссе55еа11Іе@уаГіоо.сот 
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НЕ СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ ВСЕ 


Один человек заговорил на 
семейном торжестве о своем 
отце, который погиб при 
трагических обстоятельствах 
много лет назад. После этой 
берущей за душу речи его 
друг сказал: «Сейчас твоя жи- 
знь складывается хорошо. 
Цени настоящее и переста- 
нь раздумывать о печальных 
событиях прошлого». 

Эти слова причинили боль 
и обидели этого человека: 
он очень страдал из-за смер- 
ти отца. 

Зачастую у людей, непро- 
щенно критикующих дру- 
гих, отсутствует чувство так- 
та. Они высказывают мысль, 
как только она приходит в 
голову, хотя это может при- 
нести один вред. 

Если вы склонны делать 
подобные замечания, руко- 
водствуйтесь словами Рабби 
Исраэля Салантера: 

«Не следует говоритъ все, что 


думаешь». Зная, что люди час- 
то говорят неуместные вещи, 
рабби добавил: 

«Не следует повторятъ все, что 
говорят. И не следует помнитъ 
все, что повторяют» 

С особым старанием долж- 
ны следовать совету рабби 
Салантера те, кто гордится 
своим чувством юмора. 

Старая еврейская поговорка 
учит: «Какого человека можно 
назвать героем ? Того, кто мо- 
жет удержаться от саркастиче- 
ского замечания». 

Конечно, только сам чело- 
век может определить, в ка- 
кой ситуации то или иное 
высказывание будет умест- 
ным, а в какой нет. Но глу- 
бокое понимание правила 
«Не следует говоритъ все, что 
думаешь», поможет вам более 
ответственно относиться к 
своим высказываниям. 


ВЕСТИ 
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■■■г ШР 


КетосіеГтд &РаіпІіпд 

РЕМОНТ И ПОКРАСКА 

снаружи и внути 


тел 253. .2 1 9.8586 фах 253..879.0450 


ПОКАЖИ МНЕ 


Однажды к ребе Шалому 
пришла женщина с какой-то 
личной бедой. 

- Я сделала всё, что могла, 
ребе, - пожаловалась она, из- 
ложив суть проблемы. 

— Теперь всё зависит от ми- 
лости Божьей, а ею я могу 
заручиться только через вас, 
ребе. Пожалуйста, помоли- 
тесь за меня Господу! 

Ребе в этой просьбе сразу 
отказал: 

— Вера — вот самое главное, 
почтеннейшая. 

Посетительница пришла в 
глубокое уныние. Эта чест- 
ная благочестивая женщина 
очень нуждалась в помощи. 
С её точки зрения, у ребе не 
было никаких оснований 


СЫН 


Посадил отец сына себе на 
плечи и пошел ходить по ба- 
зару. Заметит ребенок ту или 
другую вещь и говорит: «Купи 
мне это, отец!» Тот и покупа- 
ет. Раз, другой, третий. Уви- 
дел ребенок своего товари- 
ща и спрашивает: 

— А не знаешь ли ты, 


для отказа. Набравшись духу, 
она вымолвила: 

- Да разве я буду спорить с 
вами, ребе?.. 

- И всё-таки споришь, — 
резко ответил он. — Уж не 
думаешь ли ты, что понима- 
ешь эту ситуацию лучше 
меня? 

- Я женщина неучёная, - от- 
ветила -она спокойно, — но 
знаю кое-что из Торы. Так 
вот, там сказано, что когда 
наших предков едва не нас- 
тигло войско фараона на бе- 
регу Красного моря, Бог 
вначале спас их, и только по- 
том они уверовали в Него. 
Спасение предшествовало 
вере. Я точно такая же. Если 
Бог выручит меня сейчас, в 

где мой отец? — Глупец! — 
отозвался отец. 

— Сидишь у меня на плечах, 
я покупаю для тебя все, что 
ты пожелаешь, и ты же у 
первого встречного спраши- 
ваешь: 

«Не видел ли моего отца?» 

Взял и сбросил сына с плеч 
своих; подбежала собака и 
укусила ребенка. 


данной ситуации, я, несом- 
ненно, тоже уверую. 

— Этого ещё не хватало! 

— закричал ребе Шалом. — 
Какая-то неграмотная жен- 
щина собирается учить меня 
Торе! Никто до сих пор не 
мог превзойти меня в толко- 
вании Торы! 

Женщина стояла молча, не 
отстаивая свою точку зрения, 
но и уходить так просто не 
собиралась. Вдруг лицо ребе 
расплылось в улыбке, а за- 
тем он от всей души расхо- 
хотался: 

— Впрочем, что я говорю. 
Никто - до сегодняшнего 
дня! 

Да, да, никто, кроме тебя! 
Ребе помолился за эту жен- 
щину, и Бог дал ей то, в чём 
она нуждалась. 


ВОЛЯ БОГА 


Человек проделал долгий 
путь по суше и по морю, 
чтобы самому убедиться в 
необычных способностях 
Мастера. 

— Какие чудеса сотворил 
твой Мастер? — спросил он 
одного ученика. 

— Смотря что называть чу- 


Мессианская конгрегация 

"ОегекН ѴезНиа" 
Путь Спасения 

приглашает посетить служения, 
которые проходят в 10:00 ат каждую субботу 

14615 22 ПСІ 5Т 5Е ВеІІеѵие, ѴѴА 98007 

тел. 425.753.2565 




I Ірииашат 

на наши служения 
каждую субботу 
с / !:0() ат 


"ВвііМаіт Наіт” 


Наш новый адрес: 

25628 101 Аѵе 5Е 
кет, ѴѴА 98030 


ѵѵтѵ.ЬеііЬаІеІ.огд 


Русско-говорящая мессианская община _ > 


и 


/ / 


Бэйт Халэл ( Дом Хвалы) 

приглашает на шаббат 
каждую субботу в 1 1 :00ат и 6:00рт 


:оиѵег, ѴѴА 98664 


9900 5Е ІѴІіІІ 
360. .823.7391 (Игорь) 503..81 0.4627 (Эван) 


десами. В вашей стране при- 
нято считать чудом, если 
Бог исполнит чью-то волю. 


У нас же считают чудом, 
если кто-то исполнит волю 
Бога. 
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Наша любовь к Израилю имеет духовную природу 


Интервью с Михаилом Моргулисом 


Владимир Сандлер, журналист 

( Начало в №1 . Продолжение) 

И здесь я хочу рассказать, 
как когда-то Никодим, буду- 
чи членом Синедриона, му- 
дрый еврей, ночью пришел 
к Иисусу. Он не мог прийти 
днем, опасался, что увидят и 
доложат куда надо, что он 
ходит к странному револю- 
ционеру. Он хотел узнать, 
почему люди Иисусом инте- 
ресуются, что в нем особен- 
ного. И Христос ему сказал, 
что для того, чтобы дто по- 
нять и испытать особое чув- 
ство духовного познания, 
нужно "родиться свыше". Ро- 
диться свыше — это родиться 
от Б-га наново," родиться ду- 
ховно, начать жить с этим 
чувством познания. Только 
так можно стать настоящим 
христианином. Много 
христиан в других конфес- 
сиях живут не рождёнными 
Свыше. И поэтому являют- 
ся христианами чисто номи- 
нально. Я всегда повторяю, 
если человек заходит в га- 
раж, он не становится маши- 
ной. Так и в христианстве, 
человек, который приходит 
в церковь христианином не 
становится. По-Божьему, а 
не по-человечески, истин- 
ный христианин тот, кто 
«Рожден свыше». Такой чело- 
век после этого лишается 
бацилл антисемитизма, и ни 
в словесных и ни в практи- 
ческих делах против евреев 
враждебных актов совершать 
не будет. Кстати, вопрос 
«Как ты относишься к евреям » 
великолепная проверка для 
христианина. Тот, кто гово- 
рит, что относится плохо, он 
ненастоящий, он не рожден 
свыше, он христианин по 
названию, но ни в коем слу- 
чае не внутри. Его сердца 
Б-г не коснулся. Он, как го- 
ворит Библия, не зерно, а 



плевело. 

— Спасибо, Михаил Зиновьевич, 
за такое образное объяснение, по- 
лагаю, что оно достаточно убе- 
дительное. Я знаю, что Вы лю- 
бите не только еврейский народ, 
но и страну Израиль, знаю, что 
визиты сюда добавляют Вам 
энергетики, духовной силы. И 
все же нынешний визит — он, по 
Вашим словам, особенный. Рас- 
скажите, пожалуйста, какова 
его цель? 

— Главной целью этого ви- 
зита было проведение по на- 
шей инициативе в Кнессете 
Круглого Стола с участием 
представителей “Духовной 
Дипломатии” из США и 
Европы — с одной стороны, 
а также израильских парла- 
ментариев, политиков и об- 
щественных деятелей — с 
другой. Центральные темы 
обсуждения: а)Усиление ин- 
формационной, моральной, 
духовной и материальной 
помощи Израилю со сторо- 
ны многомиллионного еван- 
гельского христианства Аме- 
рики и Англии, б) Меры и 
усилия по объединению 
многих многомиллионных 
групп евангельского христи- 
анства Америки в единый 
Совет по координации и по 
оказанию всемирного содей- 
ствия и помощи Израилю. 

-Я пршутствовал на этом 


Круглом Столе, состоявшемся 
23 ноября в зале Комиссии по за- 
конодательству Кнессета, и могу 
засвидетельствовать, что дискус- 
сия, длившаяся около трех часов, 
оказалась весьма полезной и про- 
дуктивной. Михаил Зиновьевич, 
поделитесь, пожалуйста, Ваши- 
ми впечатлениями, как Вы оце- 
ниваете результаты встречи? 

— В Круглом Столе от нас 
участвовали президенты ор- 
ганизаций, пасторы боль- 
ших церквей, юристы при 
Конгрессе США, редакторы 
христианских журналов.Сре- 
ди них — легендарный бри- 
танский проповедник Дэвид 
Хассовей, член совета дирек- 
торов профессиональной 
баскетбольной лиги ЦВА 
Уильям Алексеи, президент 
Союза христиан-бизнесме- 
нов Америки Стюарт Лукас, 
исполнительный директор 
Фонда ДД Марк Вазалев, 
представители европейского 
отдела Духовной Диплома- 
тии — Максим Киринен и 
Тимофей Медведев, а также 
известный меценат из Украи- 
ны, супруга мэра Киева Али- 
на Айвазова. Среди многочи- 
сленных участников встречи 
с Израильской стороны хо- 
телось бы особо отметить де- 
путатов Кнессета: Давида Ро- 
тема — председатель Комис- 
сии по законодательству, Фа- 
ину Киршенбаум - Генераль- 
ный секретарь партии НАШ 
ДОМ ИЗРАИЛЬ, Роберта 
Платова— председатель 
фракции ИДИ в Кнессете, 
а также Эшли Перри — совет- 
ника МИДа. Кроме того в ра- 
боте Круглого стола приняла 
участие делегация Евроазиат- 
ского Еврейского Конгресса во 
главе с генеральным секрета- 
рем Михаилом Членовым. 
Результаты встречи, на мой 
взгляд, сугубо положитель- 
ные и многообещающие. 
Хочу добавить, что наши от- 
ношения с Израилем имеют 
свою историю, и в этой свя- 
зи я обязан отметить особую 
роль безвременно ушедше- 
го, замечательного политика 
и человека Юрия Штерна, да 
благословенна будет его па- 
мять! Именно с ним мы нача- 
ли многие проекты в Амери- 
ке, передали наши многочис- 


ш 

ТАХ РКОРЕ55ІСШАІ. 
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425. .381. 1831 
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Я УГОЛОВНОѲ ДеЛО (уголовное преступление & мисдиминор) 

■ Иммиграционное законодательство 

■ Гражданское право 

■ Нарушение дорожных правил (тикеты) 


Татьяна Кошевая 

СоипзеІог/Пиззіап-икгаіпіап ІпіегргеСег 


Киззіап: (253)223-1355 

ЕпдІізМ: (253) 235-2480 

1401 боиіЬ Ѵпіоп Аѵепие 
Тасота, \ ѴА 98405 

| е таіі ІаІуапа@еѵѵеІида.сот 

ѵѵѵѵѵѵ.еѵѵеіида.сот 


численные контакты, в том 
числе, и на уровне правите- 
льства. Тогда началась разъя- 
снительная работа в Амери- 
ке и Израиле. Это желание 
сблизить Израиль и много- 
миллионное евангельское 
общество Америки и стало 
одним из важнейших проек- 
тов Духовной Дипломатии. 

— Насколько я информирован, 
евангельские христиане представ- 
ляют собой различные течения 

— церкви и конгрегации в рамках 
протестантизма, возникшего на- 
чиная сі 6 века (Эпоха реформа- 
ции) в различных странах За- 
падной Европы. Это наиболее 
демократичное направление хри- 
стианства, в котором, в отли- 
чие от католиков и православ- 
ных, не существует внутренней 
иерархии, другими словами, нет 
вертикальной власти. Но из-за 
огромного количества разного ро- 
да конфессий (баптисты, пятиде- 
сятники, методисты, пресвите- 
рианцы, лютеране и пр.)наверное 
очень сложно консолидировать 
пастырей и прихожан, сплотитъ 
их вокруг единой идеи. 

Не так ли? 

— Дело в том, что наша орга- 
низация “Духовная Диплома- 
тия” исповедует идею меж- 
конфессионального единст- 
ва различных направлений 
евангельских христиан. И 
как раз поддержка еврейско- 
го народа, государства Изра- 
иль характерна для боль- 
шинства протестантских 
конфессий США, Англии, 
Европы. Мы очень надеемся, 
что информация о проведе- 


дении Круглого Стола под 
девизом “Мосты взаимопо- 
нимания” в израильском 
Кнессете, фильм, который 
будет сделан и показан мно- 
гим миллионам прихожан, 
а мы всё снимали на видео, 
дадут мощный импульс для 
сплочения и консолидации 
евангельских христиан Аме- 
рики и Европы. И тогда эф- 
фективность поддержки Из- 
раиля, в том числе духовной, 
моральной, молитвенной и 
материальной, возрастет 
многократно. Кроме того, 
по результатам встречи за 
Круглым Столом будет под- 
готовлен отчёт для Респуб- 
ликанской части Конгресса, 
администрации Белого До- 
ма и средств массовой ин- 
формации Америки, Анг- 
лии и России. 

— Ну что ж, благодарим вас за 
любовь к Израилю, к нашим лю- 
дям, к нашим целям и к нашей 
демократии, единственной на 
Ближнем Востоке. 

— Не любить нам Израиль, 
нельзя! Иначе, это противо- 
речит вере, которую мы. ис- 
поведуем. 

Иерусалим-Флорида. 

2012 год 


ПЕЧАТАЕМ 

КНИГИ 

ТЕТРАДИ 

для школы 
206 . . 434.9585 



Семинары и мастеркласс по вокалу 

Кулай 425. .591. 9710 


УРОКИ ВОКАЛА И ГИТАРЫ 


Не мечтай, а действуй! 
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Медицинский офис "Еигореап НеаИЬ Сепіег" представляет рубрику 


ЛЕКАРСТВА ИЗ БОЖЬЕЙ АПТЕКИ 


Как укрепить ломающиеся ногти 


"Что делать, если слоятся 
ногти ? Что Псе, делать, если 
ногтевые пластины начали 
слоиться ? И почему ногти 
начинают крошиться и ло- 
маться? В чём причта сла- 
бости и ломкости ногтей, 
чем необходимо питать и ук- 
реплять ногтевые пластины ? 
с этими вопросами обратилась 
в редакцию наша читательница 
Роза Звягинцева из Маіутііе. 

(Начало в №1 . Продолжение) 

Именно для самих ногтей 
очень полезно использова- 
ние специальных масел и 
кремов для кутикулы. 
Удаление кутикулы — тоже 
очень важно для ногтя, так 
как, удаляя кутикулу, мы от- 
крываем как раз именно ту 
область, через которую наш 
ноготок дышит и питается. 

Для ногтей полезны так же 
и ванночки, например с кас- 
торовым маслом, которое яв- 
ляется очень сильным лекар- 
ственным средством (только 
не вздумайте его принимать 
внутрь, бывают и такие слу- 



чаи), ванночка с лимонным 
соком, специальный укреп- 
ляющий лак и т.д. Не забы- 
вайте, каким бы дорогим 
лак ни был, конечно же, он 
будет более щадящим, чем 
обычный традиционный, но 
состав лака для повреждён- 
ных ногтей в любом случае 
вреден, даже если в его сос- 
таве находится масса полез- 
ных веществ. 

Как предотвратитъ ломкость 
ногтей или как восстановить 
ломкие поврежденные ногти. 

1 .Вымачивайте ногти в оливко- 
вом масле. 

Если у вас хрупкие, ломкие 
ногти, вымачивайте их в 
оливковом масле ехіга ѵіг§іп 
в течение 10-15 минут 
каждый день на протяжении 
месяца, после чего - дважды 
в неделю. 


2. Используйте масло для кути- 
кулы. 

Массажируйте ногти и об- 
ласть вокруг них с маслом 
перед тем, как отправиться 
спать. Массаж пальцев сти- 
мулирует потоки крови в 
ногти, помогая им расти луч- 
ше и становиться сильнее. 

3. Во время домашней уборки 
надевайте перчатки. 

Моющие и очищающие 
средства впитываются в по- 
верхность ногтей, делая их 
сухими, шершавыми и лом- 
кими. 

4. Ешьте богатую биотином 
пищу. 

Такую, как печень, вареные 
яйца, цельное зерно, цвет- 
ная капуста и авокадо. 
Биотин может укрепить и 
увеличить силу ногтей. 

5. Не перетруждайте ногти. 

6. Ежедневные витамины. 
Витамины — необходимые 
элементы для правильной 


работы организма, а также 
полезные для ногтей веще- 
ства. Недостаточное потреб- 
ление витамина А, С и каль- 
ция может также стать при- 
чиной сухих, ломких ногтей 
Удостоверьтесь, что потреб- 
ляете достаточное количест- 
во мультивитаминов и каль- 
ция каждый день. Не забы- 
вайте о богатых белками 
продуктах. Постарайтесь 
сбалансировать свое пита- 
ние и получить необходи- 
мые витамины именно с пи- 
щей. 

7. Пейте больше воды. 

Вода увлажняет сухие ногти, 
обеспечивает их питание. 
Как укрепить слоящиеся и лома- 
ющиеся ногти. 

Смешайте 2 столовых ложки 
растительного масла и '/г 
стакана свежезаваренного зе- 
леного чая. Опускайте в этот 
раствор кончики пальцев 
ежедневно на 10-15 мин. 


перед сном. Раствор можно 
хранить в холодильнике 2-3 
дня, каждый раз подогревая 
до 38-40С 0 . Улучшить ногти 
помогут также ванночки для 
рук из зеленого чая с ромаш- 
кой или хвоей. Для этого 
возьмите .1 чайную ложку 
ромашки или хвои, заварите 
2 стакана кипятка, слегка 
охладите и погрузите руки в 
настой на 20-30 минут. 

Укрепляющее действие на 
ногти оказывают ванночки 
из подогретого оливкового 
масла, в которое добавляют 
несколько капель лимонного 
сока, а также втирание в ко- 
жу, окружающую ногтевое 
ложе, лимонного сока, а в 
основание ногтя и ногтевую 
пластинку — смеси, состоя- 
щей из одной части масля- 
ных растворов витаминов 
А,Ц Е и одной части крема 

Установлено, что ногти 
растут быстрее и становятся 



Самое эффективное лечение после аварий и несчастных случаев! 


■ Аиіо АссШепі 

■ ЗоЬ Іпіигіез 


Наши офисы: 

ВеІІеѵие 1 5650 ЫЕ 24Йі $Т. Зиііе О ВеІІеѵие, ѴѴА 98008 

425.. 747..2801 

ЕѵегеП 12811 8Йт Аѵе ѴѴ. БиіИе В-103 ЕѵегеП, ѴѴА 98204 

425.. 513..6959 

Ресіегаі ѴѴау 321 23 Ягз( Аѵе 5 5иі(е А-1 РесІегаІ ѴѴау, ѴѴА 98003 

253.. 874..5028 
Позвоните нам, 

и мы порекомендуем вам правильного адвоката! 
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Ыіпа Акзепоѵа-ѴѴаІзВ /Ѵ.О. натуропат 


АІехапРг Кохіоѵ, ЦЧР 


Принимаем бесплатно 

детей до 10 лет с нарушениеми опорно-двигательной системы 

Принимаем Месіісаге 


Наша цель - помочь вам! 








1еЬшагу#2012 


ВЕСТИ 


15 


ЗѴ/А^ Скорая помощь для вашей кожи! 



Основа бальзама 5ѴѴАКК - 100%- 
ная органика, не чужеродная для 
организма, являющаяся естествен- 
ным питательным материалом для 
клеток кожи. Компоненты препа- 
рата являются природными анти- 
септиками, препятствуют развитию 
воспалительной реакции, облада- 
ют успокаивающим эффектом, 
способствуют быстрому и безболез- 
ненному восстановлению повреж- 
денной ткани. 

Хочу напомнить, что бальзам при- 
меняется без ограничений по воз- 
расту. В нашей многолетней прак- 
тике немало случаев применения 
бальзама детям-грудничкам, ког- 
да по различным причинам отсут- 
ствует материнское молоко и ма- 
лышей приходится вскармливать 
различными смесями, что в свою 
очередь нередко вызывает раз- 
личные кожные реакции, лишая 
покоя самого ребенка и тех, кто на- 
ходится рядом с ним. Применение 
бальзама быстро и надолго снимет 
жжение, зуд, раздражения, не вы- 
зывая при зтом каких-либо побоч- 
ных эффектов и аллергических ре- 
акций. Не содержит консервантов 
и антибиотиков. 


ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ НАШИ ЛЮДИ О БАЛЬЗАМЕ 5ѴѴАКК 


/Т этом 2009 года мы с семьей ездили отды- 
^//.хать на океан. Середина августа, теплый 
9 Г солнечный день. Наш 7 - летний сынок раз- 
делся и босой начал бегать по теплому песочку. Не- 
задолго до нашего приезда кто - то жег костер на 
берегу, уезжая, законопослушные обыватели засы- 
пали непрогоревшие угли песком - образовался 
холмик. Наш сын, ничего не подозревая, прыгнул на 
этот бугорок и провалился в раскаленные угли. По- 
лучил сильный ожог правой ступни. В госпитале об- 
работали ожоги, сделали все как положено и отпра- 
вили нас домой. Всю ночь наш сын не спал, очень 
сильно болело, лекарства не помогали. Вспомнили 
о бальзаме 5ѴѴАВК. Утром поехали и приобрели од- 
ну баночку. Сделали все по инструкции (намазали 
на х/б салфетки и приложили к обожженной поверх- 
ности). Минут через 10 наш сын успокоился, боль 
его больше не беспокоила и он заснул. Можете се- 
бе представить наше изумление?! Когда делали пе- 
ревязки, ни разу не присохла ни одна салфетка, все 
снималось очень легко и безболезненно. Зажило 
примерно через неделю, может чуть дольше, сей- 
час уже точно не припомню. Нам хватило одной ба- 
ночки, всего 35 грамм (расходуется очень эконом- 
но, наносить нужно в небольших количествах), 20 
долларов “на все про все”, как говорится (не срав- 
нить со счетом, что мы получили из госпиталя). Что 
бы мы делали без этого замечательного бальзама 
сказать затрудняюсь, нас он просто спас. Вот мы и 
решили поделиться и рассказать всем, чтобы все 
знали и при необходимости могли воспользоваться. 

Анна, РоіІІапсІ, ОВ. 


Ж: 


(1^^^ Зсап шШі уоиг зтагі рііопе 


еня зовут Галина, мне 49 лет. Работаю по уходу за престарелыми 
людьми. Работа нелегкая, приходится поднимать людей, которые 
не могут самостоятельно обслуживать себя. Однажды, вернувшись 
домой после работы, стала ощущать сильный дискомфорт, а затем боль и 
жжение. Оказалось - геморрой. Раньше со мной такого никогда не случалось. 
Целый день промучилась, думала пройдет само собой, но становилось толь- 
ко хуже. По совету своей знакомой (у нее была аналогичная проблема) при- 
обрела бальзам 5ѴѴАВК. Уже после первого применения через минут 10-15 
боль и жжение успокоились. На ночь использовала салфетку, пропитанную 
бальзамом, и всю ночь спала спокойно. Днем наносила бальзам как только 
болезнь начинала беспокоить, примерно каждые 4-5 часов. Через 3 дня все 
прошло, еще пару дней наносила бальзам 2 раза в день - утром и перед 
сном, для верности, чтобы уже наверняка от этого избавиться. Сейчас все 
нормально, и я очень этим довольна. Попробовала бальзам на ожоге (прикос- 
нулась рукой к раскаленной духовке), успокаивает почти сразу, даже забыла 
про этот ожог. Потом еще пару раз намазала это место и все прошло. В об- 
щем, бальзам ЗѴѴАВК мне очень понравился, помогает отлично. Рекомендую 

всем, не пожалеете. _ _ 

С уважением, Галина. Ѵапсоиѵег. 


Ждем ваших новых отзывов. 
Пожалуйста, пишите: 

9607 І\ІЕ 871И Аѵе. 
Ѵапсоиѵег, Ш 98662 
или звоните (360) 606-0635 

Оформить заказ Вы можете 
на нашем вебсайте: 

шѵжипіциешарк.сот 

либо по телефону 

(360) 606-0635 


1 $ аЙ, 


С уважением, 
Владимир Клюев 


крепче при употреблении 
желатина (его добавляют в 
желе, заливное и т. д.). 

Ломкость и хрупкость ног- 
тевой пластинки свидетель- 
ствует о болезненном состо- 
янии ногтей вследствие не- 
правильного питания, ави- 


таминоза. Если ногти из-за 
недостатка кальция в орга- 
низме стали тонкими и лом- 
кими, употребляйте в пищу 
больше молочных продук- 
тов, в частности творога. 

Полезно втирать в ногте- 
вую пластину столовый ук- 


сус, лимонный сок, сок 
клюквы, красной и черной 
смородины. Кстати, лимон- 
ный сок не только укрепля- 
ет ногти, но и осветляет их. 

Его нужно использовать, 
когда ногти пожелтели. 

Хорошо укрепляют ногти 


компрессы с раствором сле- 
дующего состава: 70 грамм 
воды, 5 грамм квасцов, 25 
грамм глицерина. 

К сожалению, слоящиеся 
ногти — проблема, знакомая 
многим. Для их укрепления 
очень полезны солевые ван- 


ночки. Только здесь нужна 
постоянно морская или оке- 
аническая соль без всевоз- 
можных модных нынче аро- 
матических добавок. 

Растворите в теплой воде 
чайную ложку соли (без горки) 
и подержите руки 20 минут. 
Процедура повторяется 10 
дней подряд. Через мес^щ ее 
можно повторить. Для про- 
филактики достаточно де- 
лать солевую ванночку раз в 
неделю. 

Категорически не рекомен- 
дуются ванночки с содой. 

Если ногти слоятся, еже- 
дневно на ночь мажьте руки 
и ногти любым питательным 
кремом. 

В емкость с кипящей водой 
добавить немного обычной 
соли, затем полученный 
раствор остудить до такой 
температуры, чтобы он не 
обжигал кожу. Несколько 
секунд подержите руки в 
горячем солевом растворе, 
вымыйте их в обычной воде 
и вытрите насухо полотен- 
цем. Затем можно втереть в 
кожу глицерин. 

( продолжение следует) 


Здоровье в твоих руках! 



Пей и наслаждайся 

натуральным напитком с великолепными свойствами 

Гель Алоэ Вера 

■ Выводит токсины и шлаки 

■ Улучшает функцию пищеварения 

■ Натуральный антибиотик 

■ Противовоспалительное средство 

■ Облегчает боль 

■ Способствует обновлению клеток 

■ Одобрен Муждународным Научным Советом по Алоэ 

■ Имеет сертификат кошерности 


Улучши жизнь ■ здоровье .красоту 

С вопросами обращайтесь по тел. 425..737.3060 (Инна) 
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Реальные 



Плана Ягудаева 

Атегісап Ратііу Іпзигапсе 


Эту публикацию я хочу на- 
чать с вопроса, который ад- 
ресован всем нам, живущим 
на этой земле: "Стоитъ ли 


О СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ 


истории 

страховать свою жизнь?' 
Кто-то скажет: "Я еще слиш- 
ком молодой", кто-то: "Мой ре- 
бенок еще слишком маленький" , 
а кто-то: "Я уже и так скоро 
умру" Никто из нас не знает 
того дня и часа — только 
Всевышний. Каждый из нас 
в жизни делает свой выбор. 
Сегодня у нас все хорошо: 
семья, работа, дом — полная 
чаша.Кажется, что так будет 
всегда. Но все мы смертны, 
и рано или поздно, мы оста- 
вим свох родных и близких. 
Позаботились ли мы о них? 
Что мы оставим им, еще жи- 
вущим? Завещание? Да, 


это тоже надо. А как насчет 
того, что ваш 30-ти летний 
моргич будет выплачен стра- 
ховой компанией и вашей 
семье уже не надо будет нес- 
ти все тяготы по выплате 
займа на дом. Вопрос к чита- 
телям. Думали ли вы о стра- 
ховании жизни ваших де- 
тей? Пусть с ними ничего не 
случиться, но моя цель "во- 
оружить" вас информацией, 
а решение уже за вами. 

Если вы думаете о своих 
любимых, самых дорогих и 
близких — не ждите случая, а 
позаботьтесь об их дальней- 
шей жизни заранее. 


Каждую историю я расска- 
зываю с болью и сожелени- 
ем, так как за ней стоят чело- 
веческие судьбы и жизни. 

Это произошло в средине 
января этого года, когда сне- 
гом засыпало весь северо-за- 
пад нашей страны. Давно та- 
кого небыло. Думаю, что 
многие запомняет снежную 
неделю, которая принесла не 
мало бед тем, кто был за ру- 
лем и не имел нормальной 
страховки, так и тем, кто ре- 
шил отдохнуть на природе. 

В те снежные дни одна 
семья с детьми решила про- 
вести время на природе. По- 
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играть в снежки, побегать, 
подышеть свежим воздухом. 

Во время игры одна из де- 
вочек подбежала к обрыву, 
оступилась и упала в бурную 
реку. Родители спасти ре- 
бенка, к сожалению, уже не 
смогли. Я приношу свои со- 
болезнования этой семье, но 
помочь уже ничем немогу. 

Сейчас, когда мы еще полны 
сил и энергии, мы должны 
думать как о себе, так и о де- 
тях. Обращайтесь ко мне и 
я помогу вам создать план, 
который поможет вам в са- 
мую трудную минуту. 

Звоните мне, Плане Ягудаевой, 
и я отвечу на все ваши вопросы 

425.. 485. 9020 




Компания СІоЬаІ Етріоутепі АІІіапсе 


широкие перспективы для работы в США 


Мы поможем найти работу 

и получить визы Н2В, Н1В иностранным гражданнам, а так- 
же тем, у кого есть виза Л- программа ѵѵогк апсі ТгаѵеІ. 


• трудоустраиваем местных жителей США 
на постоянную работу 

• находим подходящую вакансию 

• заключаем соглашение с работодателем 

• предоставляем -/оЬ (Жег 

• предоставляем референс петицию 

• предоставляем бесплатную консультацию 


ОФісе 425. .256.0420 


Оігесі: 


509..342.8200 


Оігесі: Ыпе 91 б. .208.3338 1Дх 425..223.5731 


Грамотный подход - уверенность в результате! 




Полный комплекс услуг 


ТІтС АНР 

ТІ1ГС5ТОЫЕ 


ремонт домов, квартир, кондо 


С нашей помощью ваша квартира, дом или офис превратятся в комфортные и 
стильные помещения, с нестандартными и оригинальными интерьерами. 


Займы на ремонт до 35, 000 при покупке дома. 

206.. 612. 5622 


Звоните нам-. 206. .883.8968 206.. 734.2355 







^еЬгиагуфгОіг 


ВЕСТИ 


17 


Сканворд от юридического офиса АпіНопу РоидНегІу 


Автомобильные аварии. ..Все виды штрафов... ЭШ... Семейное право. ..Иммиграция... 


Г 

Г' 

и 


Г 

Зпакс 
«лошади- 
ной фа- 
милией» 

г 

Казах- 

ский 

водонос 

г 

Остров 
на пути к 
царству 
Сатана 

г 

Объект 

охоты 

кондук- 

тора 

щ 









в 


4 


Причуда 
в пове- 
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принять 
на грудь 


Элект- 

рический 
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Певец 

Топага» 
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Воров- 
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» 
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Секун- 

дант 

Евгений 

Онегина 


Что у 
лимона 
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1 


у 

ж 

Эра 

1 

«Скотс- 
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татуи- 

ровка 
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женных 

вещей 


Фасад 

дома 
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» 

-ЕГ 
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«Глаз» 

авиадис- 

петчера 


Свет- 
лячок в 

темном 

царстве 


Горы в 
США и 
Канаде 


На нем 
и шапка 
горит 




Сиденье 
не для 
коровы 
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п 








Вотчина 

акса- 

калов 

•о- 



Моло- 

децкое 

пове- 

дение 


Река, на 
которой 

СТОИТ 

Рязань 

► 



Судо- 
роги на 
народ- 
ный лад 
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Услуги профессионального 

ПЕРЕВОДЧИКА 


Звоните нам! 

Самое высокое качеством кратчайшие сроки! 


со ВСЕХ языков 
ВСЕ виды документов 


Сертификация медицинского переводчика 
Услуги НОТАРИУСА 



Наталья Гончарова 


Телефон/факс: 425 - 432-8797 


русско-говорящая линия: 206 - 618-0716 


ѵѵѵѵж.ѵѵаіга п 5 Ь и геа и .сот 



Праздничные композиции 

из фруктов, овощей и цветов 
клубничные пироженные (корзинки) ... 



ДА, 


я хочу подписаться на газету 


Наши ВЕСТИ" 


Имя, Фамилия 


Адрес 


Телефон : Подпись 

Стоимость подписки : на 6 месяцев - $15.00 на 12 месяцев - $30.00 


Чеки высылайте по адресу: АС Месііа НС 21 06 1 86 РІ_ 5Е ВоіНеІІ, ѴѴА 98012 


факс 425 415-1031 тел 206 434-9585 




ВемѲШі 


АВТОМОБИЛЕМ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ 

• Меняем тормоза, масло, іітіпд Ьек 

425..231.0954 
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206,. 227. 7359 жѵѵж.пжіотгеаііу.сот 


ДОМ - там, где твое сердце. 


• Дома 
• Кондо 

• Дуплексы 
: Земля 

• Бизнесы 

• Коммерческие здания 



Дома . К 


Оиаіііу ОепіаІ апгі Репіигез . Все виды стоматологических услуг 

пп*?ппппі тпрм рл пѵггкпм п икпт тгкпьл * * 


разговариваем на русском и украинском 




Виктор Разумович, Ш 

выпусмтик Днепропетровского мединститута 
1 8 -летний опыт работы в стоматологии/ 

теі: ( 206 ) 542-21 96 

*ах: (206)542-4055 


1 9550 Аигога Аѵе. ІЧоПЬ 
БНогеІіпе, ѴѴА 981 33 


лечение корневых каналов 
удаление и лечение зубов 
только белые пломбы 


протезы на имплантах М 

ИМПЛАНТЫ* 


5 Р еС '* 


■ изготовление протезов по 

немецкой технологии 

■ коронки и мосты 

■ корректировка улыбки 
фарфоровыми накладками 




В офисе принимает ХИРУРГ : операции по наращиванию кости, установка имплантов, 

удаление зубов мудрости 


Принимаем: ВСѲ ВИДЫ МеДИЦИНСКИХ Страховок, медицинские купоны для взрослых 
и детей. Все формы расчетов. Возможна оплата в рассрочку до 24 месяцев без процентов 



шѵѵѵѵ.сгу$ІаІЬедіппіпд$шеаш{)д5егѵісе5.сот 

Лу ь* Т ■ 

' * * 


ѴѴесІсІіпд Біаде Резідп . РесогаІіопБ . РІогаІ 


Профессионально украсим зал бракосочетания іщоржЖтва 
Ев соответствии с вашими пожеланиями , 


щ * 


і Предлагаем скатерти, салфетки, вазы, накидки с бантиками на стулья и 
многое другое для украшения столов для гостей 
і Имеем деревья и хрустальные украшения к ним 


Е-таіІ: Іауа_ѵѵесіс)іпд5@уаНоо.сот 

Наша задача - осуществить вашу задумку, превратить свадебную мечту в реальность 


С"" 


ш 

СеІІ 360.. 393. 5466 (Тая) 



Лечение и реабилитация после автомобильных аварий 


в клиниках: БеаНІе, ЬуппѵѵоосІ, Кепі 


Михаил Киселев 

кандиЩР^ещиринских наук 
1 1 1 ЯГ враіебным стажем 


• БОЛИ: в спине, пояснице, шее, конечностях 
• МАССАЖ • МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
ФИЗИОТЕРАПИЯ: ультразвук, электрофорез • травы • Кх 


І\ 1 аі:и го раі: 1 "мс | Ьцзісіап 

■а*»- Г ‘ . 1 


355 І 9740 ' 
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ГЛ 1 

Русское ТВ 

без кабеля и антены 


Кагііпаиза.іѵ 


ТоН Ггее 1**888“ і 409"72 
ошсе 253-363-94: 
сем 253-20! 




гзо ;' 0 о 


^аизпов 


В 


день 


се^о 




Более чем 10-летний опыт 
работы в США по предоставле- 
нию бухгалтерских услуг и со- 
ставлению налоговых деклара- 



■ Заполнение Налоговых Деклараций - Тах Кеіигпз - 
индивидуальных и для бизнесов 

■ Постановка и ведение бухгалтерского учета для бизнесов 

■ Начисление зарплаты и заполнение отчетности 

■ Помощь в регистрации компаний и решение проблем с ІК5, 
налоговыми службами штата и банками 




е-таіі: ѵІа<Зітіг@га$кіп-сра.сот • ѵѵѵѵѵѵ. газкіп-сра.сот 


206 .. 992.9462 


ций для бизнеса и граждан 


I шшш 


онном справочнике газеты на портале ѵѵѵуѵѵ.ГѵевГі.сот 



Принимаем ВС* «ИДЫ СШШГІ 

В» птфмгм») »?.агве. ;*г 

Зкам Ч<|И» «эбенАт -*ѵлѵ а 

«явтацоаві Сатрапу Е О 8а*-Щ<«Гм» 


Яаиэ 

шт 

ІШК 

*к»»т 

»»*«« 

****** 


ІГіІ т' 1 ’'' Тшім» »м мсалвпв 

• ***, * оамосто*т*лм<о 

,99 -«айовп. сж-« *жв.ч 
ШвЯі , * гвовви Счм* *> 

%*Г**«у 

ОгввМ*» ІлютювОпаІ Сатрапу (426) 367 82вв. (426) 244 6927. ж&огаеЬгШалжгг} 



Ргее МоЬНе Бегѵісе 
Іпзигапсе сІаіт$ шеісотеі 

АН ѵѵогк Сиагапіеесі 
і СегІіЯегі ТесНпісап 


Саг 5, Тгиск, Ѵапз, КѴ'$ 
РосксЫр гераігз 
Ьоѵѵ ргісез 
НідИ Оиаіііу 
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Р А I КРІ.АѴ > 

X КЕАНУ 

Любые вопросы по всем видам недвижимости 



Гог АН Уоиг Виуіпд, ЗеІІіпд & И /А Зіаіе Асііоп /Ѵеес/5 


Зѵеііапа АпдеІ Уіт 

Вгокег 


ОігесІ; рИопе 


206. .883. 6898 


ѵѵѵѵѵѵ.ЗѵеІІапагеаІеБІаІе.сот 

СоттегсіаІ & КезИепііаІ 
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Приглашаем всех! 

Уникальное мероприятие Сиэтла 




' .V. . ' 


шта 


февраля 2012 г. 
Суббота 

Начало в 4:00 ргп 


РІГ5І РгевЬуіегіап СИигсИ о? ВеІІеѵие 
1717 ВеІІеѵие ѴѴау ЫЕ 
ВеІІеѵие, ѴѴА 98004 


Вся информация на сайте 

ѵѵѵѵѵѵ. кісІвГевІі ѵа I . ив 


По вопросам участия и размещения рекламы 

425 .. 591.9710 


С9 Ргогіисйопз" студия "Белые Крылья" газета "Наши ВЕСТИ 
л ѴѴЫІе ѴѴіпдв 1 


ЕШа 


Генеральный спонсор фестиваля КеаІ Езіаіе Вгокег 5ѵеЛапа АпдеІ Ѵіт 206.. 883.6898 
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з лука-порея 


Эти хрустящие жареные котлеты 
— знаменитое блюдо пухни сефардов. 
Легенда гласит, что именно об этом 
Ллюде мечтали скитающиеся по пусты- 
не евреи. И лучше всего подавать эти 
котлеты комнатной температуры, 
полив лимонным соком и посыпав 
солью. 


ИНГРЕДИЕНТЫ 
на 4 порции 

4 больших стебля лука-порея, 

нарезанных тонкими кольцами, 

общим весом 1 кг 

120 - 175 мл муки из мацы 

крупного помола 

2 слегка взбитых яйца 

большая щепотка сухого тимьяна 

или базилика 

тертый мускатный орех 

оливковое или растительное 

масло для жарки 

соль 

молотый черный перец 
лимон, нарезанный дольками, 
для сервировки. 

Как и что делать 

1. Отваривайте лук-порей в кипя- 
щей соленой воде в течение 5 ми- 


Наша 


нут или до тех пор, пока лук не 
станет мягким, ярко-зеленого цвета. 
Откиньте на дуршлаг и остудите. 

2. Крупно нарубите порей. 
Положите в миску и перемешайте 
с мукой из мацы, яйцами, травами, 
мускатным орехом, солью и пер- 
цем. 

3. Налейте в сковороду масло, так 
чтобы слой масла составлял поряд- 
ка 5 мм. Нагрейте сковороду. 

С помощью двух столовых ложек 
осторожно опускайте смесь из по- 
рея в горячее масло. Жарьте на 
среднем огне до тех пор, пока сни- 
зу котлета не станет золотисто-ру- 
мяного цвета. Переверните и об- 
жарьте с другой стороны. Обсуши- 
те на бумажных полотенцах. 


Обжарьте оставшуюся смесь, добав- 
ляя по мере необходимости масло. 
На стол подавайте с дольками 
лимона и солью. 

Вариации 

Для того, чтобы приготовить котле- 
ты из шпината или мангольда, заме- 
ните лук-порей 400 - 500 г свежего 
шпината или мангольда и 1 мелко 
нарубленной головкой репчатого 
лука. Отварите листья шпината или 
мангольда в воде, оставшейся на ли- 
стьях после того, как вы вымыли их 
Остудите. Воду, в которой варились 
листовые овощи, не выливайте. 
Крупно нарубите овощи и готовьте 
их, как указано в рецепте выше, вы- 
лив в тесто жидкость, в которой ва- 
рились овощи. 


Іпіегпаііопаі Гоой 

№г(Ьрог*, РІОГІСІА 


1320! Татілгтй ТгаіІ, ЫопН Гоп. а 3428? 

Телефон: 94 1-429- >239 


Всего в нескольких шагах 
от Чудо озера 



Смотрите и читайте о нас 

\л/ѵѵ\л/.ги55ІапІо\л/п.согп/тіга 



Сказочное королевство продуктов 


а Вепсе 90-ти видов сыров 


:ский магазин 

иа Юго-Западе Флориды (3,000 вц.Й)! 


НОВИНКА! 


Выпекаем на месте хлеб 
нз теста^поставпяемого 


из России, Украины, Беларуси, Молдовы, 
Грузии. Польши. Венгрии, Болгарии. 
Дании. Германии, Греции. Италии 
и многих других стран 


Более 260 видов мясных и колбасных 

изделий, а также кролики и ножки для 

«ШП ПЦЙ , 

Огромный выбор копченой, вяленой н 
свежемороженой рыбы 
■ Красная н чеоная икра 
60 видов развесных и подарочных 
тортов из самых популярных пекарей 
Нью-Йорка и Украины ______ 


Около 300 видов конфет 


16 видов сливочного ма с ла 


18 видов гаечки 


Свежие фрукты и овощи. 

поступающие с ферм 


і Каждое утро св е жий немецкий хлеб 



»иЕ ждет подарок 


Только у мае эксклюзивные контракты на просажу многих 
видов мясных я колбасных изделий 
Только у нас канадские пельменя и вареники от компании 
Вгапёшя'8 Регодіее 

Только у нас свежевыпеченыа венгерские каковые 
и ореховые рулеты 



для удобства приезжающих на Чудо-озеро, мы имеем 
целый ряд полуфабрикатов: Блинчики с различными 
наполнителями. манты, чебуреки, копченые куры, 
гопѵбны. салаты, селеньи в многое др. 



Все для развития ребенка: 
раскраски , сказки , аудиокниги, мультфильмы, головоломки, кроссворды 


Смотрите, скачивайте, слушайте на портале ѵѵѵѵѵѵЛѵезіі.сот 
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ѵѵѵѵѵѵ.ги55Іаптесіік.сот 


СЕКРЕТЫ БЛЮД 


|Г'ѵ 3 І » » » 

I. - | 

Изумительная и уникальная 
фотокнига; 3200 фотографий 


новости ш события . факты . экономика . стиль жизни . здоровье . аналитика 


Держи руку на пульсе портала ѵѵѵѵѵѵ.іѵезіі.сот 


СІ^/'яьи ТОРТЫ 


360..671.6030 


НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 


для взаимопомощи, бизнеса, общения и развлечения 
всех русскоязычных медработников и всех их друзей! 




с газетой 

"Наши ВЕСТИ" 

и медиа порталом 

ѵѵѵѵѵѵ .Іѵезіі . со т 


206. . 434.9585 

206. . 434.9587 

425. . 415. 1031 

$НоІотриЫі5Ітег@уаЬоо.сот 

тѵе5Іі@таіІ.сот 


Здоровье ног 

АОѴАИСЕО РООТ А N О ДИКІЕ СІГМІС 

ПОДИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

Терапия, хирургия и реабилитация стопы и голеностопного сустава 

В клиниках принимают доктора 

Сергей Барлам, РРМ, С-РЕР 
Илона Барлам, ОРМ 


Боль в ногах, усталой» 
Лазерное лечение грибковых нолей 
Вросшие ногти 
Различные формы артритов 
Хирургическое лечение искривления пальцев стопы 
Травмы, переломы, вывихи 
Сделанные на заказ ортопедические стельки 
для лечения плоскостопия и высокого свода стопы 

Обследование детей 
Регулярные визиты для больных диабетом 
Снятие мерок и заказ диабетической 
обуви прямо в офисе 
Эффективные физиотерапевтические процедуры 
Незаживающие язвы столы и голени, 
и многое другое 


Позвоните 

425 - 643-8901 


Олег Писман, ОРМ 


ПРЕДУПРЕДИТЕ БО 




АНѵапсегі Рооі & 
Алкіе Оіліс оГ ВеІ-Ксгі 

2001 152*4 /МЕНЕ 
(к0шоо0,ѴѴА98052 
425*643-8901 


АсЬалсеД р»о| & 
Алкіе Оіпіс оГ$са(ІІе 

10564 5і6 АѵгМчЧві»* 200 
Ченііісг. ИА 98125 
206-361-2255 


АН ѵаисесі Роо( & 
Алкіе Оіліс оГкепі 

23914 10016 ,ШЖ 
»&#1,т 98031 
206-992-9914 




24 


ВЕСТИ 


1еЬшагу#2012 



Последние новости из мира диабета 


Ицхак Чайковский, 
профессор, доктор 
физико-математических 
наук, Израиль 

( Окончание . Начало в № 12) 

9. Немалый интерес представляют 
исследования последних лет о влия- 
нии употребления кофе на состоя- 
ние диабетиков. Для начала, нелиш- 
не знать, что в состав натуральных 
кофейных зерен входит более 200 
разных компонентов ( белки, жиры, 
углеводы, минеральные вещества, 
органические кислоты, алкалоид 
кофеин и др.) Однако как пищевой 
продукт кофейный напиток энерге- 
тической ценности почти не имеет, 
поскольку в натуральном обжарен- 
ном кофе белков, жиров и углево- 
дов очень мало. Его потребитель- 
ская ценность определяется кофеи- 
ном и другими алкалоидами, кото- 
рые и придают напитку вкусовые и 
тонизирующие свойства. 
Анализируя результаты многих науч- 
ных и околонаучных исследований, 
большинство авторов приводят дан- 
ные, свидетельствующие о пользе 
кофе, уменьшающей риск возникно- 
вения сахарного диабета 2 типа. 

Ученые из Гарвардского центра 
здравоохранения, наблюдая на про- 
тяжении 12-1 8 лет 125 тысяч человек, 
отметили, что у мужчин, ежедневно 
выпивающих 2-3 чашечки кофе (без 
сахара) риск сахарного диабета сок- 
ращается на 50%, у женщин-на 30%. 


Финские ученые, наблюдавшие 14 
500 человек, также установили, что 
опасность заболеть диабетом у регу- 
лярно выпивающих 2-4 чашечки ко- 
фе в день, снижается на 27-29% и 
более. Отмечают также благотвор- 
ное влияние кофе на колебания са- 
хара крови у больных диабетом 1 ти- 
па. Оно проявляется в сокращении 
частоты случаев и продолжительно- 
сти проявления ночной гипоглике- 
мии. Исследователи из Сиднея (Ав- 
стралия) установили, что 3-4 чашки 
бескофеинового кофе в день снижа- 
ет риск заболевания сахарным диабе- 
том 2 типа вдвое более, нежели 
питье такого же количества натура- 
льного кофе. К таким же выводам 
пришли и ученые из других стран. 
Это скорее всего свидетельствует о 
том, что антидиабетическими свой- 
ствами обладает не кофеин, а Дру- 
гие химические компоненты кофе 
(возможно антиоксиданты), влияю- 
щие на усвоение инсулина и мета- 
болизм глюкозы. 

10. Исследование эскимосов юлик 
на Аляске подтвердили, что высокое 
потребление жирных кислот Омега- 
3 (содержатся в лососе, сардинах и 
другой жирной рыбе) помогает пре- 
дотвратить связанные с ожирением 
хронические заболевания, такие как 
сахарный диабет и болезни сердца. 
Выяснилось, что представители на- 
родности юлик потребляют в сред- 
нем в... 20 раз больше жирных кис- 
лот, чем жители остальных амери- 
канских штатов. Ученые проанали- 
зировали сведения о 330 эскимосах, 
проживающих на юго-западе Аляс- 
ки. 70% испытуеных имели лишний 
вес или ожирение. Примечательно, 
что у ожиревших респондентов с 
высоким уровнем потребления жир- 
ных кислот содержание триглицери- 
дов (уровень которых определяет 
предрасположенность к диабету) 


ПРОФЕССОР ИЦХАК ЧАЙКОВСКИЙ 

( Израиль ) 

диабетик с 30-летним стажем, автор доказанного эффективного 
метода работы с диабетиками КОНСУЛЬТИРУЕТ по проблеме 

КАК ЖИТЬ С ДИАБЕТОМ 

ПОЛНОЦЕННОЙ И АКТИВНОЙ жизнью 

Наша цель » предотвратить осложнения диабета, обеспечить 
психологический и физический комфорт на долгие годы. 
Помните - диабет не болезнь, а образ жизни. 

Диабетик получает необходимые знания и практические устойчивые 
навыки для поддержания нормального уровня сахара в крови. 


Важное достоинство метода Тел 972 -8-6102б40:$кѵре:ІТ2НАК8: 
- возможность консультации: , .. . „ л< _ •'* 

личных, по телефону или через Е-ГПЗІІ: СпЗІКОѴІ@012,ПеІ.ІІ 

Интернет в режиме он-лайн сайт автора ѵуѵѵѵѵ.таІ:Н,Ьди.ас.«І/~сНаік 


был таким же, как у испытуемых с 
нормальным весом. Ученые сделали 
вывод, что обилие рыбы в рационе 
эскимосов обеспечивает им защиту 
от вредоносных эффектов ожирения 

11. Я думаю, что американскому 
читателю будет интересно узнать 
структуру и количество питания 
среднего израильтянина за 2010 год, 
чтобы понять почему в Израиле на- 
считывается около 1 миллиона диа- 
бетиков (и заодно сравнить с амери- 
канскими показателями). 

Все данные приведены в отчете цен- 
трального статистического бюро 
страны. Итак, в 2010 году средний 
израильтянин потреблял 1 93 кг ово- 
щей, 190 килограммов фруктов и 
фруктовых соков, 128 килограммов 
хлебобулочных и мучных изделий, 
75 килограммов мяса и рыбы (без 
костей), 254 яйца, 21 килограмм са- 
хара, меда и сладостей, 28 килограм- 
мов жиров, 40 килограммов крахма- 
ла, 1 8 килограммков орехов и бобо- 
вых. Кроме того, он потреблял 61 
литр минеральной воды и 1 68 лит- 
ров молока (включая молочные про- 
дукты) 

Сравнение с рекомендациями Аме- 
риканского Управления по контро- 


лю за качеством пищевых продук- 
тов и лекарственных препаратов по- 
казывает, что израильтяне потребля- 
ют в два раза больше белков (111 
граммов в сутки вместо 50граммов) 
и в три с половиной раза больше 
углеводов (470 граммов в сутки вме- 
сто 130 граммов). 

Кроме того, средний израильтянин 
потребляет в сутки 140 граммов жи- 
ра. Таким образом, энергетическая 
ценность продуктов, потребляемых 
средним израильтянином в сутки, 
составляет порядка 3500 ккал. Эта 
цифра красноречиво объясняет при- 
верженность израильтян к диабету. 


Очерки о диабете профессора 
Ицхака Чайковского 
читайте на портале газеты 

ммлш.іѵезіі.сот 

I Іишите автору на е-таН: 

сНаікоѵІ @01 2пеІ.М 



ПАМЯТНИКИ 


ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

по желанию заказчика: 
портреты ( полная схожесть ), 
надписи , любые рисунки 


Высокое качество 
Короткие сроки изготовления 
Аоставка и установка 


/ ЛІ \'Ж , О'ІЧ 1 ( , і;рдт 





ПОСЕТИТЕ НАШ ѴѴЕВ8ІТЕ: 

«ПАЛѴ.МЕМОВІАІ.АНТѴѴОНК8.СОМ 



,т> '* 1 1 ля память 



Ш 


Ьеопісі Киуап 
10621 ІОіЬ 5*. Сі. Е. 
ЕА%еѵ<ооА 97 А, 98372 

(рядом с Ѵейетаі ’У/ау) 

СеІІ. (253)31 5-3123. (253)952-4038 
Рах. (253(942-3557 
Е-таіІ: Ікиуап@тетогіаІаПѵѵогк5.сот 
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Лучший продукт для здоровья! 


Перепелиные яйца 

и перепелки 


е-таіІ^иаіІ5Ноте@т$п.сот 


Проблемы с кредитами и кредитной историей? 


Звоните 
и заказывайте 

360 .. 269.9008 

(Авель) 



ѵшш.І$ісге()іІ$оІи(іоп5.сот/ги$ 


Не соблазняйтесь на громкие обещания, 
а доверьтесь специалистам 
своего дела 


5егде Вадгіахагоѵ 

425.376.2840 


СІОЬаІ Ехргезз ІІ5, 1_1_С и5дІоЬаІехрге55@уаЬоо.сот 


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 



в любом направлении 

Гарантируем: 

безопасность 
оперативность 
точность доставки 


202.. 560.3632 I 


Доставка грузов на выгодных условиях в полном 
соответствии с вашими пожеланиями 


ИММИГРАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ 



■ Визы: гостевые, рабочие. 


жениха и невесты 

• Подача документов 
на воссоединение семьи 

■ Получение/обмен "грин карты" 

■ Заполнение документов 
на гражданство США 

(бесплатно для лиц с низким доходом) 

■ Подготовка к экзамену 
(занятия, диски, 100 вопросов, 
тесты) и многое другое 


425 . . 350.3588 



КАРТИНЫ 

под заказ 


425. .41 5.1031 


■любые размеры 

■ экологически чистые краски 

■ доступные цены 


Ы 


БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

только в газете 


Наши ВЕСТИ 


206. .434.9585 ► 425. .415. 1031 ►206. .434. 9587 



Пишите нам: 

Е-таіІ: $гпагікі<І5рІасе@дтаіІ.сот 


Профессиональные педагоги с опытом работы 
более 20 лет работают для вас без выходных 


дошкольного и школьного возраста 


Детский Центр 

раннего музыкального развития и досуга 

в городе ВеІІеѵие 


Приглашает детей 


До-Ми-Соль-ка 


Детский сад- школа 


Звоните нам: 425..614.1056 или 425. .829.2576 


Сертифицированный Детский сад 

"КОЛОБОК" 


Приглашаем детей 

от 3 месяцев до 1 2 лет 


КРУГЛОСУТОЧНО 


Возможен привоз. Индивидуальный подход 

Чтение сказок, изучение стихотворений, рисование, 
лепка, развлекательные игры, 4-х разовое питание 

Работаем с 5:00 ам с понедельника по пятницу 
(по требованию в субботу) 

сеІі253..335.5251 (Мария) 05Н5-ОК 


АиЬигп, Кепі, ВІаск ОіатопсІ 




Музыка с мамой 

увлекательные развивающие музыкально- 

ритмические уроки ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

(от года и старше ) 

Музыкальные ступеньки 

для старших дошкольников: 

музыка 
ритмика 

игра на детских музыкальных инструментах 


н- 


Даю УРОКИ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО 



ЗоипсІЬгаск Зіисііо 

Создаем все, что звучит! 


І ^Профессиональные аранжировки 

^Профессиональное озвучивание 
-неоформление праздников 


, 1 ѵ ж ■ л $ ~ 

ювфстный опьгуэашлы со многими москфвскими, Шери+самокими, а также европейскими студиями 


Прямо сейчас заказывайте дэмо-трек. Прослушайте и оцените мои работы! 


МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

и 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ 

■ Световое оформление сцены 

■ Большой выбор свадебных торжественных 
мелодий на выход жениха и невесты 


АРАНЖИРОВКИ 

■ для взрослых 

■ для детей 

■ для школьных выступлений 

■ изготовление детских авторских 
песен под ключ с авторским правом 


ОЗВУЧИВАНИЕ 

■ концертов 

■ банкетов 

■ бизнес-пари 

■ дней рождения 

■ конференций 
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ПРОДАЮ аппарат 
для разглаживания морщин 

■ делает кожу упругой 

■ расщипляет жиры 

■ выводит токсины 


всегда моложе! 


СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ 



Большой выбор 
женихов и невест 


Смотрите на нашем портале 

ѵѵѵѵѵѵ.іѵехіі.сот 


206.434.9585 206..434.958? 


Благодарен Господу 
за газету "Наши ВЕСТИ", 
^которая помогает людям 
найти Друг друга. 

Не все так просто, но с 
Божьей помощью мое объяв- 
ление напечатали в газете и 
оно затронуло сердце читате- 
льницы. Теперь я не одинок. 
Я счастлив и мы уже вместе. 

Благодаря газете "Наши 
ВЕСТИ" я встретил свою 
судьбу - половинку, которую 
долго искал. 

Уверен, что вы тоже найдете. 
Мои слова обращены к муж- 
чинам и женщинам, тем, кто 
чувствует себя одиноким и 
стыдится или боится пода- 
вать объявление в "Службу 
знакомств" газеты. 

Будьте уверены, что через 
скупые, написанные вами, 
строчки Господь выйдет к 
вам навстречу и поможет. 

С благодарностью 

Николай, Ъелингхейм 


003. Интеллигентная женщина 
58 лет желает познакомиться 
с мужчиной 55-65 лет для 
серьезных отношений 

(253) 217-3986 

004. Женщина 45 лет, актив- 
ная, ищет доброго, надежного 
спутника жизни для серьезных 
отношений 

(206) 658-7038 (Елен) 

005. Грешница: любила, лю- 
били, обжигалась, возрожда- 
лась. Ты - не ангел (за 45), 
оптимист, любишь искусство. 
Можем дружит ь 

(206)407-9501 

006. Живу в России. Мне 46 
(выгляжу на 35), привлекатель- 
ная, трудолюбивая, христианка. 

5.3/140 

Желаю встретить мужчину 
моего возраста 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

007. Недавно в Америке. Мне 

22. Ищу девушку - христианку 
для серёзных отношений 

(360) 977-1721 (Вадим) 

009. Желаю познакомиться с 
порядочным мужчиной до 

60 лет с серьёзными взглядами 
на жизнь, который знает жиз- 
ненные трудности. 

Любителей мимолетных раз - 
влечений прошу не звонитъ 
(206) 330-5390 

010. Симпатичная блондинка 
познакомиться с мужчиной 
после 40. Только для серьез- 
ных отношений 

Тел. в редакции 

011. Любящая всем серцем 
Господа христианка познако- 
мится с христианином от 55 
лет для создания семьи 

(206) 235-9625 

012. Ищу доброго и надежного 
русского мужчину для созда- 
ния семьи. Возраст от 65 лет 

(206) 719-0164 Мила 


013. Мне 50. Выше среднего 
роста. Христианин. Выгляжу 
моложе. Симпатичный. Обоя- 
тельный. Образование высшее 
Спортивного телесложения. 
Обладаю необходимым набо- 
ром хороших мужских качеств. 



Хочу познакомиться с христи- 
анкой 35-40 лет с высшим об- 
разованием или имеющей ра- 
боту связанную с бизнесом 

(253) 632-4086 

014. Познакомлюсь с порядоч- 
ной девушкой (желательно ев- 
рейкой). Мне 43 года. Все при 
мне. Звоните - не пожалеете. 

(253) 886-4681 Игорь 

015. Интелигентный мужчина, 
60 лет, рост 1 65, хотел бы 
познакомиться с неполной, 
некурящей женщиной для 
серьезных отношений 

(425) 641-3334 

016. Молодой парень спортив- 
ного телесложения. 23. 
Познакомлюсь с девушкой от 
1 8 до 30 лет 

(425) 923-6562 

017. Познакомлюсь с самостоя- 
тельной интелегентной жен- 
щиной от 55 для серьёзных 
отношений 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

018. Ищу добрую женщину 
для работы "Партнёр по биз- 
несу" О себе: 46 лет, 22 гола в 
США 

(509) 216-9543 

019. Познакомлюсь с женщи- 
ной 40-50 лет для брака. 

О себе: русскоязычный, граж- 
данин США, 67 лет 

(904) 396-6188 (Валерий) 

020. Симпатичная блондинка 
желает познакомиться для 
серьёзных отношений с поря- 
дочным мужчиной до 55 лет. 

Тел. в редакции 

021. Красивая еврейка 43/170 
хочет встретить порядочного 
еврея для серёзных отноше- 
ний 

(425) 269-8661 

023. Ищу жениха для мамы 
55 лет из Украины. Есть 
многоразовая виза США 

(425) 516-8881 Кеѵіп 

024. Ищу невесту для замеча- 
тельного еврейского внука 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 


025. Интеллигентный мужчи- 
на спортивного телосложения 
желает познакомиться с девуш 
кой от 25 до 35 лет для серез- 
ных отношений 

(425) 890-1113 

026. Знающий Господа, хоро- 
ший хозяин, 62 года. Мечтает 
встрети ть прекрасную помощ- 
ницу любящую Господа 

(971) 338-3382 (Владимир) 

027. Одинокий, симпатичный, 
обеспеченный мужчина 55 лет 
ищет одинокую симпатичную 
стройную женщину без вред- 
ных привычек в возрасте до 
55 лет для создания счастли- 
вой семьи. Общаюсь только 
на английском. 

(253) 275-7616 

028. Обеспеченный, интелли- 
гентный, спортивного тело- 
сложения мужчина 42 лет, 
желает познакомиться со 
стройной женщиной без 
вредных привычек до 30 лет 
для создания семьи. 

Говорю только на английском 

Телефон в редакции 

030. Ищу надёжного еврейско- 
го мужчину от 65, гражданина 
США, для создания семьи 

(509) 599-3900 (Люся) 

031. Любящая Господа хрис- 
тианка познакомится с хрис- 
тианином от 60 до 67 лет для 
создания семьи 

(828) 450-9155 

032. Христианка, 57. Желает 
встретите возрождённого 
христианина от 55 до 63 для 
серьёзных отношений 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

033. Одинокая женщина - 49 
Желает встретите надежного 
и доброго друга 45-55 лет для 
серьёзных отношений 

034. Пожилая женщина надеет- 
ся встретить интеллигентного 


мужчину 70-75 лет, страдающе- 
го от одиночестра 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

036. Кряхчу, пыхчу, но дока- 
зать еще хочу, что я еще кое- 
что могу. Мне 85. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

037. Интересная интелигент- 
ная женщина бальзаковского 
возраста познакомиться с муж- 
чиной, знающим Господа и 
исполняющим Его заповеди, а 
также имеющим серьезные на- 
мерения создать семью 

Тел. в редакции 

038. Хочу познакомиться с де- 
вушкой для серьезных отноше- 
ний. Мне 42 года 

(253) 709-5525 (Андрей) 

039. Если ты обеспечен и 
хочешь человеческого счастья, 
звони - не пожалеешь. 

Лучшей жены и хозяйки тебе 
ненайти. Мне 61 год 

(206) 953-0812 

041. Одинокий обеспеченный 
мужчина ищет знакомства с 

женщиной 64-65 лет 
для создания семьи 

(941) 423-6046 

042. Если Вы добрая, отзывчи- 
вая, порядочная, скромная хри- 
стианка до 45. Позвоните мне. 
Жду. 

Тел. в редакции 

043. Одинокий мужчина, 
веду здоровый образ жизни, 
желаю познакомиться с одино- 
кой женщиной от 50 для сов- 
местной счастливой жизни оп- 
ределенной Богом 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

044. Если ты молодая, красивая, 
енергичная, из избранного 
Богом народа и знаешь свое 
предназначение в этом мире - 

я жду тебя 

(323) 334-7335 



... „Нйейэ [Мѳѳаэ? 

■ сіедіГаІ аІЬигпБ ДИ 

■ рогітаіі 

р ь. 206.349.7576 
(ах 206..533.0503 

... 05 к. Сеогру 



БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

только в газете 


Наши ВЕСТИ 


206 . . 434.9585 ► 425 . . 415. 1031 ► 206 .. 434. 9587 



Ѵікіогіуа'з 5кіп Саге 


■ Уход за лицом 
■ Обвертывание тела 
■ Покраска бровей и ресниц 

Праздничные скидки 

на все процедуры 


16108 А$Ь Ѵ/ауЗиіІе 102іупп\л/оод, И /А 98087 
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045. Интелегентная, независимая 
добрая дама, 58-170, пригла- 
шает к знакомству мужчину с 
такими же качествами 55-69 лет, 
ростом выше 170 см 

е-таіі: епка2205@Ьоітаі1.сот 
Реёегаі \Ѵау 

046. Розігіѵе зрігігесі, іпскрепііет 
гпіпсіес), ошхіоогз 1оѵіп§ \ѵотап1 
1оокіп§ го тееі Ііке тіпсІсО тап. 
1 аш Сапасііап сіаиеп, Киззіап 
зреакіп§, 45 уо, сЬгізпап. 

(604) 939-5518 

047. Привлекательная, стройная, 
интеллигентная верующая жен- 
щина 45 лет желаег познако- 
миться с добрым, надежным, 
хозяйственным мужчиной для 
серьезных отношений. 

копеІепа@уаЬоо.сот 

050. Симпатичная привлека- 
тельная девушка 26 лет с серьез- 
ными взглядами на жизнь жела- 
ет познакомиться с порядочным 
мужчиной 25-35 лет для созда- 
ния семьи 

(773) 614-0085 

051. Скромный, интелегентный, 
творческий и в расцвете сил 
гражданин США, ищет зна- 
комства с девушкой без вредных 
привычек для серьезных отно- 
шений. Мне 40 лет. 



(503) 569-0250 (Слава) 

052. Серьезный стройный 
симпатичный мужчина 59 лет 
Хочет встретить даму для 
совместной жизни 

(425) 303-8355 (Владимир) 

053. Мужчина 45 лет, с серьез- 
ными взглядами на жизнь, рост 
168, без вредных привычек, поз- 
накомиться с женщиной от 35- 
40 лет с целью создания семьи. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 


054. Вдова с серьезными взг- 
лядами на жизнь, христиан- 
ка, .рост 5.6", желает познако- 
миться с христианином от 47 
до 55 для создания семьи. 
о1іакгиі838@Ьоішаі1.сот 
Телефон в редакции 

055. Интелигенгный, спортив- 
ного типа мужчина с высшим 
образованием, 67 лет, позна- 
комится с приятной не куря- 
щей дамой до 65 лет. 

е-таі1:8ап<1го_08@1іѵе.сот 

056. Веселая, обаятельная, об- 
щительная и привлекательная 
34-х летняя православная хри- 
стианка ищет свою вторую по- 
ловинку. 

Ос тавьте сообщение на 
тел. 503..380.8320 

057. Одинокая порядочная 
женщина мечтает встретить 
верного, надежного спутника 
для совместной счастливой 
жизни (916) 424-6306 

058. Обеспеченная, молодая, 
красивая одинокая женщина, 
хочет познакомиться с мужчи- 
ной от 40 до 48 лет для серьез- 
ных отношений и создания 
семьи. 

503.. 935.4074 

059. Симпатичная женщина 
познакомиться с порядочным 
мужчиной до 45 лет. Только для 
серьезных отношений 

(209) 818-4881 

060. Одинокий, материально 
обеспеченный, без вредных 
привычек, 47 летний мужчина 
познакомится с женщиной от 
40 до 50 лет для серьезных 
отношений 

360.. 909.3143 (Юрий) 

061. Ничего не может скрасить 
жизнь одинокого мужчины 
лучше, чем женщина. Граж- 
данка, врач, 65. Хотела бы 
встетнгь надежного мужчину 
60-75 лет 

727.. 593.4738 

063. Красивая, обоятельная 
[ женщина, 44 года, рост 170, 


финансово независимая, хочет 
встретить мужчину в возрасте 
50-52 лет для серьезных отно- 
шений 

425-269-8661 

064. Мужчина, ведущий здоро- 
вый образ жизни, желает позна- 
комиться с женщиной в возрас- 
те до 35 лет без вредных привы- 
чек. Дети не помеха. 

Телефон в редакции 

065. Симпатичная, привлека- 
тельная женщина, 27 лет, для 
серьезных отношений желает 
встретить мужчину в возрасте 
до 40 лет любящего детей, без 
вредных привычек. Если у вас 
уже есть дети - не помеха. 

Телефон в редакции 

066. Ин теллигентная женщина 
54 лет желает встретить свою 
последнюю любовь и провес- 
ти вместе лучшие годы жизни. 



Іг і$ пеѵег ю Іасе 
&>г ѵѵагт ЬеаИ5. 

Е-таіі: ЬогЬепкоѵа@уаЬоо.сот 

067. Позвони мне, позвони, 
Той длинноволосой. 

Кому танец подарил. 
Уходя домой с "Дантеса" 

(Нмогоднии карнавал 1} января 2012) 
Оба были мы с детьми - 

(с взросымиуже) 

Оба одиноки. 

Чувств пробуженных полны 
Не решались подойти 
Протянуть друг- другу руки 


Продаю книгу по очистке организма 


Очищение или Хирургия 


206..434.9585 ► 425..415.1031 


Сколько взглядов подарил. 
Подойти не смог ты, 

Видно возраст нас пленил, 
Оба были робки. 

Я по улицам хожу. 

Судьбу призывая. 

Взгляд я твой опять ищу, 
Претендентов не хочу, 

Когда встречу я тебя, 
Суженный не знаю. 

И во сне и наяву 
Каждый миг взываю. 
Позвони мне, позвони 
По тебе скучаю 
(503) 888-4626 
Позвони мне, позвони 
Позвони скорей 
Этот шанс не упусти 
Больше не робей 
(503) 888-4626 
1іс1іапа1апе§е@уаЬоо.сот 

068. Хочу встретить вторую по- 
ловинку. Порядочного, без 
вредных привычек христианина 
от 45 до 52 лет для серьезных 
отношений. О себе: порядочная 
христианка с серезными взгля- 
дами на жизнь, знаю трудности 
в жизни. Звоните только с 
серезными намериниями. 

069. Мессианская еврейка, сим- 
патичная, обеспеченная, целе- 
устремленная, веду активный 
образ жизни, с серьезными 
взглядами на жизнь. 

Желаю познакомиться для 
серьезных отношений и созда- 
ния семьи с образованным, 


Купон для размещения объявлений 

в "Службу знакомств" 
на странице 30 


ведущим активный образ жиз- 
ни, понимающим юмор муж- 
чиной без вредных привычек 
и без детей в возрасте от 30 до 
37 лет, ростом от 5.6. 

Звоните, если вы чувствуете, 
что вы такой. 

206..859.8685 



Звоните, если вы чувствуете, 
что вы такой. 

Тел. в редакции 

070. Вдова с серьезными взг- 
лядами на жизнь, христианка, 
желает познакомиться с 
христианином от 50 до 57 для 
создания семьи. 

Тел. в редакции 

071. Интересная интелегент- 
ная женщина бальзаковского 
возраста, познакомится с муж- 
чиной без вредных привычек, 
ценящим женскую заботу и 
тепло, любящим семейный ^ 
уют и понимающим юмор 
для серьезных отношений. 
Если вам 60 и выше, вы одино- 
ки, звоните. 

425.. 894.8370 (Марина) 


Дом 


он всегда 


ДОМ 


і Государственные аукционы, 

позволяющие делать финансирование с минимальным боѵѵп раутепі 3-3.5% 
и минимальным Іпіегезі гаіе 3-4%цены на 10-20% ниже рыночной стоимости 

іРогесІоііБііге аисііоп 

цены на 40-50% нижы рыночной. Приобретение за 100% наличными. 
Предлагается финансирование с повышеным % 

■ Дома конфискованные банком 5Ног( 5аІе 
Продажа домов. Условия и преимущества этой продажи 



Надя Дикафано 


Вся информация по тел. 206..61 8.7577 факс 425. .204.601 5 пасйаска1апдо@дтаіІ.сот 
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ПРОДАЮ 



Нопсіа СЫс 2-хВЕ ЕХ, 
Соире, Соіог Ыаск, 1999 уеаг 
Тел: 425. .753.2565 


• Виіск СеШигу Ѵа§оп, 

цвет белый, 1 987, пробег 
1 34 500 ті, после полного 
ремонта и покраски. 


Цена $3000 

425..737.2804 (Владимир) 



№вап-Ѵег8а, 2009 года, 


двигатель 1.8Ь, пробег 29К, 
цвет белый. Цена $9,350 

253. .929.4415 (Андрей) 


• Тоуоіа 8іеппа ЬЕ, 

2006, соіог - Ыие, ЗОК 
514 800 


(425) 329-5060 



2006 Рога Росш 


66к шііев, 2x4, 4 сіоог, 
4-Су1 2.0 Іігег, 

5 бреей тапиаі Ігаштізвіоп 


Цена $4,999 

253-326-2801 



ПРОДАЮ 




1996 Тоуоіа Согоііа 
81 К, ге<3 соіог 
Цена $4,000 

Тел: 425. .289.6194 



Цехи 8 18 35< 

БѴЦнавйрі 

СОСТОЯНИІЭЗ 



5 700 тііез 
Цена $17,500 


425-289-6194 



ига^лВш :шѴ>'\3.2Ц 

зіЗгко^аиіый салон, 
кретина. Цена $3,999 

425. .753.2565 



СЬеѵгоІеі Аѵео, 2006, 

67 К тііех, эконом., автомат 
4 двери. Цена - $4650 

(425) 345-8054 

• НопОа Сіѵіс, соіог теіаііс 
Отличное состояние, 
$8500 (425) 747-2572 (Алекс) 


ПРОДАЮ 



ДОМ в Регіегаі ѴѴау 
Стоимость $105,000 

253 - 218-9014 


ДОМА 

стоимостью до $ 1 00, 000 


Звоните Светлане 


Земельный участок 
на холме 

в пристижном районе 
города СІеѵеІапсІ, ТМ 
площадью 0.5 акра 



МОВИЕНОМЕ 

от $7 000 

206..883.6898 



ПРОДАЮ 

русский магазин 

в городе ЕѵегеП 


• Стабильный доход 

• Удобное расположение 

• 6 лет в бизнесе 


425 . . 513. 8605 

206 .. 335. 5958 



иЫѴАООМОМАѴ 


Переводчик /Нотариус 

■ перевод любых документов 
• нотариальные заверения 
апостили 

помощь с заполнением бумаг (іыв и т.д.) 


рН. 253. .267.9963 ѵісНпаІѵ@дтаіІ.со 


Продаю магазин 



"Еигозіаг Магкеі" 


Звоните только с серьезными намерениями 

206 . . 883.6898 


Продаю бизнес 

русскую баню и ресторан 

Звонить: 215 . . 915. 5873 
214 . . 483. 5050 

Спросить Анатолия 


• Заіигп Ѵие, ^ер, 2005, 

44 К, 2,2 Ь, 5 дверей $ 8650 

425..345.8054 


БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

только в газете 


Наши ВЕСТИ 


206. .434.9585 ► 425. .415. 1031 ►206.434.9587 


На Западной Украине, 
недалеко от города Ивано- 
Франковск, продается газо- 
фицированный кирпичынй 
дом размером9х12 м. В до- 
ме есть счетчик учета газа, 
кафельные печки. 

Есть летняя кухня, сарай. 
Колодезь. 40 соток земли. 
Нужен небольшой ремонт. 
Цена 25,000. Торг уместен. 

360. .223.4726 
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-«АЯіь. 




^ своевременная еженедельная оплата по хорошим тарифам 
^ выгодные цены на заправку и страховку 
^ место для парковки трака 
^ хорошие условия работы 
^ сервис русского во ряще го диспетчера 

эл (253) 939-4222 Рах ( 253 ) 939-9896 Звоните с 8:00 ат до 5:00рт. Спросить Леона или Андрея. 


Читай бесплатную газету "Наши ВЕСТИ" и узнавай о наших новых проектах 


звони 


НЕ ПРОСТО ДЕШЕВО, 

А ОЧЕНЬ ДЕШЕВО! 

с нашего портала 

ѵуѵѵѵѵ.іѵезіі.сот 




По всем вопросам 

е-таіі: ги$Іѵ@и$а.сот 


г 

Казахстан - 0.3С 

Германия -1.0С 

Россия - 0.5С 

Украина - 5.0С 

Китай - 0.7С 

Молдова -10.0С 

Польша - 0.8С 

Беларусь - 14.0С 

Израиль - 1.0С 

5М5-0.3С 

Компания А6 МесПа 

- с нами не пропадешь 


206.. 434. 9585 


425. .415. 1031 


Наш адрес: 2501 С 5Т. 5ѴѴ АиЬигп, ѴѴА 98001 


ѵѵѵѵѵѵ.пи-ѵѵау.из 


N11 


■ѴѴАу 


50 каналов на русском языке, в т.ч. 3 христианских 


водителей /оѵѵпег-орегаіогз СОІ. класс "А 

для работы в сфере контейнерных грузоперевозок 

из портов и железнодорожных терминалов Сиэтла и Такомы в пукты назначения в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо. 


ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ 


В подарок читателям газеты "Наши ВЕСТИ" 
"Родное телевидение" на ѵѵѵѵѵѵ.Іѵе8Іі.сот 


БЕСПЛАТНО 


С 
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ПРОДАЮ 


Фатиновые, гипюровые, 
газовые шарфики, 
косынки и накидки 
в большом ассортименте 

206. .372.8983 (Таня) 


КАЗАНЫ 

ДЛЯ ПЛОВА 


шашлычницы 

(на заказ) 



503 . . 501.0533 


• Красивое новое совре- 
менное свадебное 
платье. Недорого 
(206) 234-5688 (Ольга) 

• СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 

раз. 10, обошлось $750 - 
продам за $250, бага $40 

206-708-0824 

• Европейское качествен- 
ное свадебное платье, 
коронку и фату. Размер 3-4 

(425) 760-5702 (Вика) 

• Норковая шуба 48 размер 

Цена $1500 
(425) 943-1053 

• Красивое современное 
свадебное платье. 

Размер 4-6 
(206) 778-1507 

•Книгу по очистке организма 


425..415.1031 



Нсете # 156750 


• Переводы свидетельств о 
рождении, о браке, дипломов 

■ Нотариальное заверение 

■ Апостоли 

■ Доверенности 

■ Услуги переводчика в имми- 
грационном офисе 

■ Оформление иммиграцион- 
ных документов 

(бесплатно для лиц с низким доходом) 


тісЬаеІБзегѵісеІ @дтаіІ.сот 


425 . . 350.3588 


ВЕСТИ 


(еЬшагу#2012 


ПРОДАЮ 

• "АЬОЕ ѴЕКА" и продукцию 
пчеловодства с праздничной 

скидкой в 30% 

425. . 737.3060 

• ПЕВЧИЕ КАНАРЕЙКИ 

(425) 232-5158 

• Пуховые одеяла, обувь, 

одежду. 

206. . 854.2859 

• Домашние куринные 

ЯЙЦА 

• Печку-буржуйку 

(425) 246-9743 

• Холодильник в очень 

хорошем состоянии 
(425) 350-4141 

• Переводчик 

"Рагтег СоЫ" 

$100 

(425) 415-1031 

• 2 дивана и стенку в хоро- 
шем состоянии. 

Недорого 
(253) 232-7680 (Света) 

• Мебель и музыкальную 
аппаратуру, а также аккар- 
деон (206)242-1227 

• 2-а дивана НЕДОРОГО 

(почти новые) 

425.. 345.9496 

• Стол (42x54x72) и 4 стула. 

Почти новые - $400 
Стекляную тумбочку под 
телевизор $90 
(206) 708-0824 

• Новый (Оак) 42x54x72 

стол и 4 стула, 
диван (зіеерег), телевизор 
(ТозЬіЬа) 43x26 
(206) 613-9464 

Обшивку для камина 

соіог сЬеггу 

Цена $160.00 

206.. 434.9585 


ПРОДАЮ 

• Место на кладбище Еж%гееп 
ІУазЬеІІу с комплексом похорон 
пых услуг в г. Сиэтл по лого- 
вору 2003 года. 

425. . 861.9691 

• Место на кладбище в 
г. Сиэтл (206) 433-1144 

• Место на кладбище 
в районе Сгееп-ѵѵооб 

(206) 542-0263 

• Место на кладбище с 
комплексом похоронных 
услуг в Кесітопф \ХА 
Оформление документов 
включено в стоимость 

425-761-7051 

• Похоронную землю 

2 места в Еѵег§гееп ѴС'азЬеІІу 
за низкую цену 

(425) 746-8596 

• Полированную стенку в 
хорошем состоянии. $650 

(253) 472-9624 

• Стенку из дерева в хоро- 
шем состоянии. Цена $400 

(253) 472-5628 (Таня) 

• Комплект постельного 
белья из верблюжей щерсти. 
Новый. О цене договоримся 

(425) 289-6194 

(Валентина) 

• Два велюровых дивана 

черного цвета с коричне- 
выми разводами 
Цена $150 

425.. 415.1031 

• Совершенно новую 
инвалидную коляску. 

Цена 2,500. 
Реальная цена 7,300 

425.. 643.8687 

• 2 тома: "Большой русско- 
польский словарь" на 
160 000 слов и "Учебник 
польского языка" 

425. . 644. 1505 



ЕѴАШАТІОЫ 5ЕКѴІСЕ 


ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ! 
ЛЕГАЛИЗИРУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ! 

МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В АМЕРИКАНСКОЕ 

Вы можете получить степень 
бакалавра, магистра, доктора наук 
для устройства на работу, 
для дальнейшей учебы, 
в иммиграционных целях 


БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО 


(/шѴег5о/ ТгапвІаііоп&ЕѵаІиаііоп Зегѵісез 


14520 Оіскепз Бигее! Биііе 1 1 1, БНегтап Оакз, СА 91403 

рЬ. 81 8. .522. 5800 (ах 81 8..990.5776 Роза Харт 


гозеѵЬагцабоггпа ІІ.сот ѵѵѵѵѵѵ.ипіѵегеаіеѵаіиаііоп.сот 



УРОКИ ВОКАЛА в РесіегаІ ѴѴау 



• Профессиональная постановка голоса 

• Подбор фонограмм для сольного и 
группового пения 

• Индивидуальный подход 

• Творческая атмосфера 


подготовки вас с удовольствием будут 
и с нетерпением ждать вашего 
выступления 


360..961.5531 

тауатка@таіІ.ги 


Майя Абрамович - преподаватель с высшим 
образованием артиста-вокалиста 



ПАМЯТНИКИ 

Любые памятники, надгробные плиты, 
Портреты, надписи, картины на заднюю 
сторону, покрываем золотом буквы(23кар), 
бетонные работы и установка, Бесплатная 
доставка по Орегону и Вашингтону. 

Т«І. 503-267-9862 

Рах 503-212-0147 
Апагоііу 
Ѵ1»ц о«г ропТоНо аі: 
тѵлѵтѵ.андтопшпепів.сот 
АгіівНс Зіопе 
РОВох 83601 

•-таіІ^ангітопитетеуаЬоо.сот РогИапЛ ОК 97283 


УУ’/'/с’с/ СУи 'о 




ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ 

■ для свадеб 


ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ 



Есть живые голуби для свадеб и похорон 


206. .356.6347 (Тс 
іе 253..569.7735 



ѵтѵѵ.іѵевіі.сот 



бесплатного объявления в газету 


ВЕСТИ 


дает право на размещение некомерческого текстового сообщения 
объемом до 1 5 слов, включая номер телефона в разделы: 

ищу работу $0.00 

предлагаю работу от $5.00 

сдам/сниму квартиру $0.00 
продам машину от $5.00 
продам /личные вещи/ $0.00 

служба знакомств $5.00/то АС Месііа НС 

206. .434. 95 8 5 21 06 1 86 Р! 5Е, ВоіЬеІІ, ѴѴА 9801 2 
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ВЕСТИ 

УСЛУГИ УСЛУГИ 


1еЬшагу#2012 

СДАЮ в КЕІЧТ 

• Сдаю 1 -комнатную кварти- 
с отдельным входом, душем, 
кухней, Іапсігу, Іпіегпеі в го- 
роде Еѵегей для одинокого 
мужчины или женщины. 

Цена $495.00/тотЬ 
425. .259. 7985 (Александр) 

• Сдаю 1 -й этаж дома или 
комнаты. ВеИеѵие, рядом с 
Місгозоіт . Цена $500/то 

425 . . 753.2565 

425 . . 330. 0590 

• Здаю в рент большой дом 
из 6-ти спален в г. Кент. 
Желательно под 8-ю прог- 
рамму. 

206. .335. 1607 

• Здаю меблированную 
комнату в частном доме в 
городе Соѵіп§Юп в 5-ти ми- 
нутах от Созссо. 

Цена $600/то. 
Звоните 253. .653. 7806 

• Здаю комнату в частном 
доме (Агііпугоп) 

Есть душевая, санузел 
Цена - $450/тотЬ 

425. . 289.6194 

• Здаю комнату в 2-Ъесі- 
гоотз араптепг (Кет) для 
одной девушки или женщи- 
ны. 

(206) 613-9464 

• Здаю в рент новый 4-х 
бедрумный дом в Еѵегеп. 
Ехіг 1 94 

Рядом школа и магазины 
Желательно под 8-ю прог- 
рамму. 

■ 425. .327.2852 (Михаил) 


СНИМУ В КЕІЧТ 


• 3-4-х бедрумный дом для 
семьи с детьми. Кет, Ресігаі 
\Хау, АиЬигп, Кепюп 

253. .202. 3125 

Андрей, Татьяна 


• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 

Недорого! 

(214) 674-4159 (Марина) 

• ДАЮ УРОКИ английского 

языка.Имею большой опыт 
работы в России и США 
Живу в Рейегаі \Уау 
253..678.4722 (Аида) 

• Преподаватель с большим 
опытом работы дает уроки 
игры на духовых инструментах 
(саксафон, труба, тромбон ...) 

425. . 772.8735 Василий . 

• Обучаю игре на синтеза- 
торе и баяне 

425. .344.9406 (Валентин) 

• услуги ЬаЬуаіиег у себя дома 
ѴХ’айЬоиуаІ, \ѴА 

360.. 213.7114 

• Устанавливаю плитку в 
домах и офисах. Есть все 
разрешения. 

Качество гарантирую. 
253..217.5699 

• ОБУЧАЮ рисованию, 
фотосъемке, дизайну 

(206) 446-9513 

• ЭЛЕКТРИК и ВСЕ 
ремонтные работы в 
доме или в бизнесах 

425.. 501.7545 (Сергей) 

• ЭЛЕКТРИК. Все работы 
связанные с электричеством. 

Звонить в любое время. 

425.. 516..1798 

• ЭЛЕКТРИК 

(206) 850-4368 (Сергей) 


СНИМУ в КЕІЧТ 


• 2-х бедрумный дуплекс по 
8-й программе в Кесішопсі, 
Веііеѵие, Кігкіапсі, ВоіЬеІІ 

206. .730. 9504 

Продаю 

изобретения 

503..569.0250 


• Помогу в изучении англий- 
ского языка. Учите английский 
у себя лома по современной 
методике. 

іппа@ес8егѵісе.ощ 

425. . 737.3060 

• Преподаватель-репититор 
по русскому, английскому, 
немецкому 

425. .516.4270 (Екатирина) 

• Вкусно готовлю узбекскую 
кухню на все торжества до 
100 человек 

206.. 578.2278 

206. . 915.7197 

• ПИШУ СТИХИ 

на все торжества 
(425) 957-0349 (Фаина) 

• Любые 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

и 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

(425) 787-3439 

• ДОСТАВКА В АЭРОПОРТ 

$30 

(206) 659-3132 (Ѵісюг) 
ргіѵебепеІ8@ЬоІтаі1.сот 

• Обучаю русскому языку 
детей любого возраста. 

Имею педагогическое обра- 
зование. Живу в Веііеѵие 

(253) 970-8302 
2.3.4 УБИРАЮ ДОМА. 
Качество работы гарантирую. 

253.. 852.4315 (Светлана) 
2.3.4 Присмотрю за детьми 
любого возраста или за пожи- 
лым человеком 

206. .915.7197 


Фонд помощи 
детям- инвалидам 
"НАДЕЖДА" 

просит оказать 
материальную помощь 
в виде одежды, игрушек 
или денежных средств 

( 425 ) 885-2890 (Иван) 
тел. в Краснодаре 
+7 (918) 463-6122 

(Валентина) 


АС Месііа, НС 

БЛАНК ЗАКАЗА 

2106 186 РІ. 5Е 

I рН: 206 434- 9585 Іах 425415-1031 

ВоіНеІІ, ѴѴА 98012 

Сотрапу пате 

газета "Наши ВЕСТИ" 

ВіШп§ АсісІгезз 

Последний день подачи объявлений 

1 3 числа текущего месяца 

РЪопе Е-таі1: 

тіп/ 3 топіН 

Принимаем Е-таіІ объявления: 5ІЮІотриЫІ$Иег@уаГіОО.СОт 


Техс асІз/Текст Объявления 


Рубрики: “Служба знакомств”, “Продам машину” 
без фото $5.00 

Подпись Лата 


1 /8 раде 
Ыаск $30.00 
гпотЬ 1 2 3 4 5 6 


1/8 раде 1/16 раде 1/16 раде 

соіог $50.00 Ыаск $20.00 соІог $30.00 

топіЬ 1 2 3 4 5 6 тотЬ 1 2 3 4 5 6 топіН 1 2 3 4 5 6 


УСЛУГИ 


УСЛУГИ 


Кристальная чистота гарантирована, 

когда работает компания "Кгизіаі СІеапіпд Зегѵісе" 


Убираем дома и офисы 


апсігеупасіегИсІаСйНоТтаіІ.сот 



СІеапз 

Ііоизез апсі оШсез 


Иасііа аі 206..303.0457 
206. .235. 3521 



к-.щ 

&*> * * 

% 

Христианское 

классика, джаз 



Даю уроки 
игры 

на скрипке 

Еѵегеп, МикіІІео, іуппѵѵооЗ, МШ Сгеек 


направление. 


/ Іреподаватмъ с большим опытом работы 

425..319.2321 (Плена) 


ѴІасІітіг І_і$епко Психотерапевт, ічсс.иѵінс 


• Стрессы • Депрессии • Расстройства сна 

• Эмоциональные нарушения 

. Сложности семейных отношений , 

• Сексуальные расстройства 

• Коррекция поведенческих расстройств, 
пристрастий и веса 

За ІО лет работы психиатром, 

Зшржтмм Щмчом РФ,уттте вршчия 
жж мжж» тысяч «.»«■. примети! 
рамочные тихотераікетишскш техники 
и подходы к и лечши» мши- 

вшей и мвротишкгех состояний 

ѵтѵѵ.ЬЫікепко.сот 
Е-тэіі: ѵ!і$епко@сотса$*.пе* 


Принимаются основные виды страховок 



425 - 736-6036 • 206 - 714-9710 


Наш адрес: 31 0 Згсі АѴЕ І9Е 5иі*е 1 04 І55адиаЬ, ѴѴА 98027 


Домашний детский сад "ПЧЁЛКА' 
Приглашаем 

детей любого возраста 



■ Развивающие игры 

ш Чтение книг и сказок 
ш Рисование и лепка 
а Музыка 

■ Обучение 

• Интересные занятия 

■ Дружелюбная атмосфера 
и Здоровая домашняя еда 

■ Удобное расположение 


Кігкіапсі 0.5 мили от ЕхіТ 20 Г405 


206. .552. 3964 (Глеб) 206. .445.4272 ( Гна) 
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ВЕСТИ 


ІеЬгиагу #2012 


ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 


Компания 

Магіа Ноизе СІеапіпд 

предлагает работу 
для женщин по уборке домов 

425. .736.4683 


Асіиіі Ратііу Ноте 


работа в доме 
по уходу 

за пожилыми людьми 

425. .736.4683 






ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 




Траковая компания приглашает на работу 
водителей оѵѵпег орега(ог$ 

Грузы во все штаты 
Своевременная оплата 


Звоните : 253. .249.7221 253..886.3202 Неля 


Компания "Сгу$1аІ ВгідЫ" 


ПРИНИМАЕМ 
НА РАБОТУ 


УБОРКА 

ДОМОВ 


мужчин и женщин 
для 

уборки домов и офисов 

Работа для женщин 

РиІІ (іте 

1 5есііі1е, Ве Нерпе, Кігк/спні, Ішід//с/1к. 

хорошая зарплата 

рн 425..736.6522 425..228.0446 
Ьх 42Б..228.8997 

| хорошая зарплата | 

• 206. .319. 5380 | 

Работа для няни 
по уходу 

за 9-ти месячным ребенком 

425. .301. 5588 (Руслан) 

Работа для няни 
с проживанием для 2-х 
4.5 летних детей 

425. .894. 8370 

Работа по уходу 
с проживанием 

Звоните в редакцию 

• Присмотрю за вашим ре- 
бенком иди пожилым чело- 
веком. Помогу по хозяйству 

(206) 276-9834 


ПОИСК РАБОТЫ 

• СепіГуесІ Саге^іѵег, свободно 
владеющий английским и рус- 
ским, ищет работу по уходу 

(425) 200-6642 

• Ищу работу Саге^іѵег 
(АгНп^юп, МагувѵіИе) 

Имею все сертификаты 
(425) 289-6194 

• Ищу работу няни, можно 
с проживанием 

(206) 349-1879 (Татяна) 

• Ищу работу няни и работу 
по дому на рагс-шпе с 12 до 6 
р.т. Имею опыт работы 

(206) 288-9729 (Вера) 

• Ищу работу по уходу 

(253) 473-1450 (Татьяна) 

• Ищу работу' няни. Имею 
дошкольное педагогическое 
образование. Большой опыт 
работы. Хорошие отзывы 

(206) 355-5975 

• Ищу работу няни без про- 
живания. Живу в МІ11 Сгеек 

(206) 612-4361 (Люда) 

• Ищу работу по уходу за по- 
жилыми. Есть сертификат. 

Или другую работу. 
Звоните (425) 344-2752 

• Присмотрю за вашим ре- 
бенком или пожилым чело- 
веком. Помогу по хозяйству 
(готовка, уборка) Имею педа- 
гогическое и медицинское 
образование (АиЬигп) 

253..561.6840 

• Присмотрю за пожилым 
человеком. Помогу по 
хозяйству (готовка, уборка) 

360.. 653.7117 (Аппа) 

• Присмотрю за ребенком до 
3-х лет у себя дома. Кепіоп 

(425) 271-0692 (Еіепа) 

• Ищу работу няни в районе 

ЕбтопсЕ - Ьуппиюоб 
(206) 931-4278 

• Присмотрю за ребенком 
или пожилым человеком. По- 
могу по хозяйству. Готовка, 
уборка. 

(253) 507-8755 




Первый шаг 

к медицинской профессии! 


Ассистент медсестры 

наиболее востребованная профессия в нашем штате! 


Регистрация на учебу производится на сайте 

ѵѵѵѵѵѵ.еѵегдгееппиг5Іпд$сКооІ.огд 

или по телефону 425.. 449.8229 


е-таіІ:епиг5Іпд5сНооІ@дтаіІ.сот 


Требуются на работу 


Траковой компания АААТгаскіпа І_І_С 


Требуются водиі шлйі 

СІЭ55 А 
48 штатов 

Оплата после доставки 


Звоните : 425. .239.01 88 


ПОИСК РАБОТЫ ПОИСК РАБОТЫ 


• Ищу работу по уходу за по- 
жилым человеком или при- 
смотрю за ребенком. Работаю 
Саге^іѵег. Есть Еісепзе. 20 лет 
медицинского стажа. Помогу 
по дому и ребенку с уроками. 

425. .269.9228 

• Ищу работу няни на рагс- 
ате. Большой опыт работы 
с детьми. 

(206) 849-0770 


• Ищу работу няни в районе 
Кеш: - АиЬигп - Ребегаі ѴС'ау 
Или присмотрю за вашим 
ребенком у себя или у вас 
дома 

(253) 735-6416 

• Присмотрю за вашим ре- 
бенком или пожилым чело- 
веком в АиЬигп, Кетпоп, 
Кет. Помогу по хозяйству 

(206) 953-0812 



ІМог іИ Еадіе Тгапзрогі" 


ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителей класса "А' 

работа на риферах 
своевременная зарплата/бонусы 

48 штатов 
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оо ѵои тт то со то сото* ров рвее? 


Ты хочешь учиться в колледже бесплатно? 


Аге уоц ипсіег 21 уеаг$ оі аде? 

г 

N 01 уеі дгасіиаіес! Ігот Нідіі $сііооі? 

Ѵоц тау Ье еІідіЫе Іо аііеікі опе о! оцг ЬідН $сІіооІ ргодгатз 

Еѵеп і/уои 

• Аге Ъекіпсі оп уоиг сгесІіСх 

• Наѵе а СРА ЬеІо\ѵ 2.0 

• Наѵе (ігорресі оиі о/ кщк зскооі ог аге оп іке ѵег§е о/ 
Агорріп§ оиі о/ кщк зскооі 

ѵѵѵѵѵѵ.ІѵѵІесЬ.егіи/асагіету 

СаІІ ц$ аі 425-739-8107 Іог тоге іпіогтаііоп 


Это реально , если: 

• Твой возраст до 21 года 

• Ты еще не закончил школу 

Ты можешь быть зачислен на одну из 
наших программ даже если: 

• у тебя недостаточно кредитов 

• твои оценки ниже 2.0 

• имеешь незаконченную школу или на 
грани ухода со школы 

ѵѵѵѵѵѵ.ІѵѵІесН.есІіі/асасІегпу 

Звони нам по тел. 425-739-8107 для детальной информации 


ІЛѴТА 

ЬАКЕ ѴѴА 5 НІЫСТОЫ 
Теснічісаі. Асаиему 



І.АКЕ ЖА5НІЫСТОЫ 
ІМ5Т1ТІІТЕ ог Теснноюоу 


САТЕ^АУ 

СОЬЬЕСЕ 



газета "Наши ВЕСТИ" 


3612 Сепіег 5*гее1: Биііе О 
Тасота ѴѴА, 98409 


ѴѴігЬ ригсНа^е о{$ 7.99 тезІ! 


Часы работы: 

Понедельник - Суббота с 12:00 до 9:00 рт 
Воскресенье с 12:30 до 9:00 рт 



Ресурсы компании То&То - золото, серебро, медь > платина 
и нефтяные разработки. Это дает гарантии на долгосрочное 
пользование программами холдинга. 



Вот и дождались! 


Компания из Швейцарии 


\\ 


Тогіау&Тотоггоѵѵ Ноісііпд Іпс. У5А 


// 


открыла центральный офис в ВеІІеѵие по адресу: 1545 134 ѣ Аѵе Л/Е Зиііе 101, ВеІІеѵие И /А 98005 
Узнавайте об уникальных программах и безрисковых инвестициях для партнеров и клиентов. 


звоните Юрию 360. .388. 5299 


Сайт компании: Нир://«п«сІе$к.сот 


Официальный новостной сайт холдинга: Нир://пеѵѵ$Лпіс1е$к.сот/ги 









Ноги болеть не должны! 


СНАХ» 0Р1ШХС! 


новый современный офис в городе ЕѵегеН 


наш адрес: 620 5Е Еѵегеіі МаІІ ѴѴау Еѵегеіі ѴѴ А 98208 (рядом с аптекой "Севан 
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Подиатрическая клиника "АсІѵапсесІ Роо* апсі Апкіе СІіпіс" открыла новый офис в городе ЕѵегеИ! 


Илона и Сергей Барлам: "Ноги болеть не должны!" 


н е первый год имена Илоны и 
Сергея Барлам на слуху у жителей 
большого Сиэтла. И это не удиви- 
тельно, ведь их призвание — помо- 
гать людям, и не только тем, кто 
нуждаются в медицинской помощи, 
но и во многих других ситуациях 
Как нам стало известно, уже в этом 
году, а год только начался, их клини- 
ка "АсІѵапсесІ Роог апсЗ Апкіе СІіпіс" 
уже выступила одним из спонсоров 
детского фестиваля христианской 
песни "Краски Неба", а также откры- 
ла новый медицинский офис в горо- 
де Еѵегеп. 

Свою беседу с руководителем кли- 
ники Сергеем Барлам я, А. Шолом, 
начинаю именно с этой темы. 

— Почему Вы решили открытъ еще один 
медицинский офис, ведь Ваша клиника 
уже имеет офисы в Веііеѵие, Кепі, 5еаНІе? 

— Это решение возникло неспон- 
танно и не на пустом месте. Первое, 
что стало причиной открытия ново- 
го офиса — просьбы жителей города 
Еѵегеп, которые уже есть пациента- 
ми нашей клиники. Представьте, 
что у человека возникла потребно- 
сть срочно обратиться к врачу-по- 
диатристу за помощью, а ближай- 
ший наш офис с русскоговорящи- 
ми врачами только в Сиэтле. 
Больной с проблемами ног в этом 
случае испытывает массу неудобств; 
это и время в дороге, и на приеме у 
врача, и стресс. Кроме того, у него 
же болят ноги. 

Господь нам дал две ноги и мы 
должны их беречь! 

Наша функция — врачей, быть как 
можно ближе к больному, прочуст- 
вовать его состояние и оказать в ну- 
жное время необходимую и квали- 


фицированную медицинскую по- 
мощь, а также и лечение. Лечить 
людей — мое призвание и делаю я 
это с любовью. 

— Аелатъ свое дело с любовью очень 
важно. Какую же помощь смогут полу- 
чить больные в вашем новом офисе? 

— Хочу отметить, что новый офис в 
городе ЕѵегеН, также, как и все офи- 
сы нашей клиники, оснащен по пос- 
леднему слову техники. И это не 
преувеличение. Поэтому здесь мы 
сможем оказывать реальную и необ- 
ходимую помощь в лечении стопы 
детям, взрослым и пожилым. Здесь 
же, всем нашим пациенам, мы смо- 
жем проводить полное медицинское 
обследование и лечение стопы, об- 
следовать сосудистую систему, сде- 
лать рентгеновские снимки, ультра- 
звуковое лечение. 

— Каждый больной хочет получить ква- 
лифицированную помощь и желательно 
на родном языке. 

— Здесь для наших пациентов не 
будет никаких неудобств, как в плане 
получения квалифицированной по- 
мощи, так и в плане общения на 
родном языке. В наших офисах ра- 
ботают ведущие русскоговорящие 
врачи, получившие образование в 
бывшем Советском Союзе, а также 
и в Америке. 

Это Илона Барлам, Олег Писман 
и я, руководитель клиники, Сергей 
Барлам. Кроме этого, у нас работает 
еще 15 медицинских работников, 
что позволяет нам делаеть свою ра- 
боту профессионально, лучше и с 
максимальным вниманием к больно- 
му. 

— То, что в Вашей клинике работают 
профессионалы я убедился лично и давно, 


когда еще привозил на прием в клинику ро- 
дителей и имел возможность наблюдать 
за всем процессом и за всеми процедурами. 
Мой вопрос о медицинских страховках. 
Какие виды страховок принимают Ваши 
клиники? 

— Наши клиники принимают все 
виды страховок. Таким образом, мы 
оказываем помощь всем, кто нужда- 
ется в лечении стопы ног. 

— Как решается вопрос доставки больных 
в офисы клиники? 

— С доставкой больных в офисы 
клиники у нас проблем нет. 

Все больные, которых мы диагнос- 
цируем и которые лечатся у нас, 
имеют этот сервис. 

— Насколько я знаю, больные диабетом - 
это больные, которые должны постоянно 
следить не только за уровнем сахара в 
крови, но и быть под наблюдением врачей 
в Вашей клинике 

— Дело в том, что сейчас очень 
много больных сахарным диабетом. 
И специфика течения болезни тако- 
ва, что человек имеющий сахарный 
диабет может иметь язвы и не чувст- 
вовать боли в суставах. 

Проблемы со здоровьем нижних ко- 
нечностей могут привести к серьез- 
ным осложнениям со здоровьем че- 
ловека, страдающего сахарным диа- 
бетом. Поэтому, мы держим под по- 
стоянным контролем состояние их 
стопы, а также подбираем для диа- 
бетиков специальную обувь, кото- 
рая должна защищать ноги больно- 
го. 

Каждый человек, а не только боль- 
ной, должен следить за состоянием 
своей стопы, и при малейших подо- 
зрениях или неудобствах во время 
ходьбе обращаться в наши клиники 


— мы поможем. 

—Выше мы уже говорили о терапевтичес- 
кой помощи, которую могут получитъ 
больные в ваших клиниках, а теперь хо- 
телось бы узнать больше о том с какими 
проблемами к вам в клинику обращаются 
пациенты. 

— В офисы нашей подиатрической 
клиники люди обращаются, в тех 
случаях, когда они уже почувствова- 
ли боль или усталость в ногах, при 
грибковых заболеваниях и вросших 
ногтях, при различных формах арт- 
ритов, при искривлении пальцев 
стопы, при травмах, переломах, вы- 
вихах, для лечения плоскостопия, 
при незаживающих язвах стопы и 
голени и т.д. Хочу заверить читате- 
лей газеты, что с Божьей помощью 
мы делаем все для того, чтобы ваши 
ноги были здоровы. Наш принцип 
— "Ноги болеть не должны!". 

— "Ноги болеть не должны!" — прекрас- 
ный принцип клиники. Но, пока мы еще 
на земле и с нашими ногами может слу- 
чится все, что угодно. 

Куда же обращаться жителям города 
ЕѵегеН и близлежащих городов? 

— Наш новый офис расположен в 
городе Еѵегеп по адресу: 620 ЗЕ 
Еѵегеп МаІІ №ау, Ѵ7А 98208 — между 
магазином "Светлана" и аптекой 
"Севан". Рядом находятся церкви: 
"Жатва", "Суламита", "Источник 
Жизни", "Вефиль", "Скиния", 
"Пробуждение", "Вестник Истины", 
о( Норе" и Еѵегеп СоДе§е. 

За дополнительной информацией 
обращайтесь к нам по телефону 
425-643-8901 

и вы получите все ответы на ваши 
вопросы на родном для вас языке. 

Будьте здоровы! 
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В МикіІІео есть домок - 
Прямо терем-теремок! 

Кто, кто в теремочке живет? 
Кто, кто в невысоком живет? 
Может мышка норушка? Нет! 
Ну, лягушка-квакушка? Нет! 
Значит, зайка-трусишка? Нет! 
Ну, лисичка-сестричка? Нет! 

В теремке-то кроватки стоят, 
На кроватках ребятки спят. 
Подымаются ранешенько, 
Умываются белешенько, 

За столами тихонько сидят, 

На еду не глядят, а едят. 

Вместе спорят и мечтают 
Незаметно подрастают ... 

Детский сад - второй ваш дом, 
Как светло, уютно в нем 
Вы его любите дети. 

Самый лучший дом на свете! 


Щ* 

^ ш 


Детский сад в Микіііео 

приглашает детей в возрасте от 2-х лет и старше 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ! 


ж 


• правильное питание для малышей 

• натуральные продукты 

• перепелинные яйца домашние 

• свежевыжатые соки 

• хлеб собственной выпечки 

• молоко домашнее 


• игры 

• физкультура 

• русский язык 

• музыка 

• отдых 

• забота 


Воспитатели с большим опытом работы встретят вас с детками с 7 утра и позаботятся о них до 6 вечера 


Для справок звоните: 425 . . 742.2438 


425 . . 350.8360 


(Лалита) 


ВСЕ СТРАХОВКИ 

под одной крышей 

■ дома ■ машины ■ жизнь ■ бизнес 


АМЕШСАИ РАМІЬѴ 


АП уоиг ргоіесііоп ипсіег опе гооі 1 


^еЬгиагу #2012 


НАБОР ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ САД 


і 5 раз в неделю 
і 4-х разовое питание 
і Развивающие программы 
і Обучающие программы 
і Уроки и физкультура 
і Опытные педагоги 
і Лицензия 


■ Мебель, игрушки и все используемое оборудование 
из экологически чистых материалов 

■ Ежедневная обработка центра машиной "РаіпЬоѵ/'. 

■ Очистка воздуха от пыли и болезнетворных бактерий 

■ Ингаляция натуральным маслом эвкалипта 


Спортивные тренажёры с 

Подробно о садике читайте на медиа портале ѵѵѵѵѵѵ.Тѵезіі.сот в рубрике "Совет специалиста" 


РЗНЗ-ОК! 


■ поте ■ аиіо ■ ІіТе ■ Ьизіпезз 


наш адрес: 22910 ВошеМ Еѵегеи Нѵѵу, ВоіНеІІ ѴѴА 98021 


Напа Ѵадисіауеѵ 

оѵѵпег 


р іір рІІІ I 


Е-таіІ: іуадисіау@ат{ат.сот 


Цмы* ВЕСТИ 


ПРОВОДИМ 


Кепіоп, ѴѴА 

рь. 425. .445.4682 






ВЕСТИ 


^еЬгиагуфгОіг 


РесіегаІ ѴѴау $172 900 РесіегаІ ѴѴау $87 900 


АиЬигп $61 750 


АиЬигп $149 900 


Хотите КУПИТЬ ДОМ по НИЗКОМ ЦЕНЕ? 

Имеете ПРОБЛЕМЫ с ПЛАТЕЖАМИ и хотите остановить {огесіозиге? 

Проконсультируйтесь со мной прежде, чем делать хНоіі: $а!е и {огесіозиге 


Петр Боришкевич 

КеаІІог 


{огесіовиге и $Ногі $аІе 


ПРОФЕССИОНАЛ 


253 - 218-9014 



СІоЬаІ 8еаіЬосІ8 

N О В Т И АМЕВІСА 

Приглашает Вас посмотреть нашу продукцию по адресу: 
1 750 1 1 2іЬ Аѵепие ЫЕ Биііе В-221 , корпус 2 
* ВеІІеѵие, ѴѴА 98004 

Предварительно позвоните по телефону (425) 449-3165 
в любой день и удобное для Вас время. 

Или закажите с доставкой на нашем сайте 

ѵѵѵт.дІоЬаІ$еа{оосІ5$Іоге.сот 


1 . Икра красная лососевая (Чавыча). Солено-мороженая. Фасованная по 1 кг. 

Цена $15.901-Ь 

2. Икра красная лососевая (Горбуша). Солено-мороженая. Фасованная по 1 кг. 
Цена $15.54І-Ь 

3. Икра красная лососевая (Нерка). Солено-мороженая. Фасованная по 1 кг. 

Цена $1 5.54ЬЬ 

4. Икра красная лососевая (Нерка). Солено-мороженая. Фасованная по 1 кг. 

Цена $4.54І-Ь. (Прошлый сезон изготовления) 

5. Икра черная (Воѵѵбп) Слабосоленая, зернистая, мороженая от изготовителя. 

Цена $100/І_Ь и $60 - 0.5І_Ь, упаковка в металических банках 

6. Филе хека со шкурой, индивидуальной заморозки. Упаковка 10 і_Ьб. Цена $2.20/І_Ь 

7. Филе камбалы, трески, окуня, гренадера без шкуры, индивидуальной заморозки. 
Упаковка 10 і-Ьб. Цена $2.50/І.Ь 

8. Меч-рыба. Стейки, без костей, со шкурой, индивидуальной заморозки. 

Упаковка 1 0 і_Ьб и 30 Шб. Цена $2.20/І.Ь 

9. Филе стрелозубой камбалы, без шкуры, индивидуальной заморозки. 

Упаковка 1 0 ЬЬб. Цена $2.20/І_Ь 

1 0. Филе атлантического (фермерского) лосося, со шкурой, индивидуальной 
заморозки. Упаковка 55 1 _Ьб. Цена $2.90/І_Ь 




11. Мясо креветки, для салатов. Упаковка в полиэтиленовые пакеты по 5 1 _Ьб 
Ц ена $3.90/І_Ь 

12. Хек неразделанный. Индивидуальной заморозки. Упаковка 30 і_Ьб. Цена $ 1 .00/ЦЬ 


1 3. Тихоокеанская треска неразделанная. Индивидуальной заморозки. 
Вес упаковки 50 і-Ьб. Цена $0.90/І-Ь 


Минимальное количество одна упаковка 


ТНе Іпп - идеальное место 
для отдыха и лечения 
круглый год 




В каждом номере минеральная вода 

с озера, 

номера с джакузи 

Отдыхай 3 ночи - плати за 2 

с 1 1/01/201 1 по 4/30/2012 

509 246-1132 

\л/ѵѵѵѵ.іпп5оарІаке.сот 



ПРОВОДИТ НАБОР 

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 

253 . 632.0248 

ѴѴѴѴѴѴ. 0Е5ЫА5ОССЕК.СОМ 
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У1бМ*4л. ВЕСТИ 



Ч ч 


Наши ВЕСТИ • НаМ ѴЕ8ТІ 

І88К # 2152-7407 

РиЫізЬсг 

Апаіоііу ЗЬоІот 

206..434.9585 &х 425..415.1031 

8Ьо1отриЫІ8Ьег@уаЬоо.сот 

па8Ьіѵе8Іі@{*таі1.сот 

Гѵе8іі@таі1.сот 

ЕсІііог-іп-СЬіеі 

Саііпа ЗЬоІот 206. .434.9587 

8Ьо1отГаші1у@уаЬоо.сот 

РК Йігесіог Ѵ1асіІ5Іаѵ ТітигзЬіп 
фр@и5а.сот 

Ѵіоіепа Тавкаг 916.. 745. 5646 

НШеІ Та 8 ап5кіу 847..650.9766 
Реіег 8Ьігокоѵ 917. .696.0319 
Ргооігеасііп§; 

Магіес Розпез 360.. 477. 0248 
Оге§оп 

Еидепе КиЬап 503. .880. 5559 
Ріогійа 

КозНеІ ІізкЬакоѵ 347..524.7343 
Аіехапсіг Ѵоийк 386.. 263. 2480 
Саііпа Аіехееѵа 561. .305. 8056 

Использование материалов без письменного 
согласия редакции запрещено. Мнение авторов 
публикаций может не совпадать с мнением редак- 
ции. За содержание информации в текстовых и 
рекламных блоках редакция не отвечает. 

Дизайн рекламы принадлежит 
8Ьо1ош РиЫІ8Ьіп§; Со 
АС Месііа ІХС 

КергоЗиспоп іпрагг ог бііі зѵігЬоиГ 
\ѵгіітеп регтіззіоп із ргоЫЬкеб. 

Розгтазссг: 

Зепсі а<1с1ге88 сЬап§ез Іо 

АС Месііа ЬЬС 
2106 186" 1 РЬ 8Е 
ВоіЬеІІ, \ѴА 98012 

Тираж печатного издания до 10 000 
Тираж елекгронного издания 95 075 

хѵхѵлѵ.іѵевіі.сот 




Чіргт I ,а\\ ОГГісеъ, РІ IX 

■ Бизнес право и Налоги/ІК5 
■ Автомобильные аварии 

• Криминальное право 

• РШ и ТНеШкражи 

• Шідаііоп/Суды 

• Банкротство 

- 1 &\ АисПи 

- Недвижимость 

• Еѵісііопз/Выселение 

Первая коне улыация БЕСПЛАТНО 

Говорим по русски и по украинс ки 

1520 1 4011» Аѵе N1 , 200, ВеІІеѵие Ѵ1/А 98008 


Ьг 866..51 7.2535 мгипѵ. ІедаІапсЙах.сот 


улп 'гйіедаіапсіійх.сот 


Американский адвокат Ян Циприн - управляющий 
адвокат конторы 8іргіп Ьаѵѵ Оійсез, РЫЛ. У Яна более 
тринадцати лет практики. До открытия 8іргіп Ьаѵѵ ОШсез, 
РЬЬ, Ян был одним из главных налоговых юристов \ѴахЬ- 
іп§Іоп Миіиаі Вапк, ответственный за урегулирование 
налоговых проблем с ІК8. Ян выпускник Шіѵегзііу оГ 
\ѴазЬіп§Іоп (В. А, 1994), іЬе Ыпі ѵегкііу оіМіаті 8сЬооІ оі 
Ьа\ѵ (Іигіз Эосіогаіе, 1 997) н получил степень магистра по 
налогам (Мазіегз іп Тах) из Шіѵегзііу о Г \ѴахЬіп{Доп 
(ЬЬ.М.,2001 ). Ян - член Ассоциации юристов штата Ва- 
шингтон ("\Ѵ8ВА”) и Федерального Суда штата Вашинг- 
тон (118 Оізігісі СошТ, ХѴезІет Оіяігісі оГ\ѴахЬіп§;Іоп). 


с иіліі •. I и > I < * м 1 1 > и I > I і *. I к - 1 у.іікт * оін ■ ѵиіл/іл/.ІѴіг'Лі (от 
I І ' іц.-ііі., от 


ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕЧАТЬ РАДИО ВЕБ САЙТЫ 




206. .434. 9585 


206. .434. 9587 


425. .415. 1031 


* ». 
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КНИГИ 

газеты 

журналы 


ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ ОпУпе РЬопе Воок 


КНИГИ 

тетради 

футболки 


7/24 

реклама 

ролики 


разработка 

поддержка 

обслуживание 


изготовление 

поддержка 

обслуживание 


асІ5 

ііпк 

ргезепіабоп 



8 ВоіЬеІІ ѴѴау 


Эепіиге ОНісе 

Ларисы РЕЗНИК 




РАЯТІА15 


«ІІНЕ5 


ЙЕРАІВ5 


17230 ВоіИеІІ ѴѴауЫЕ І.аке Рогезі Рагк, ѴѴА 98155 


206. .362.3599 206. .353. 6401 


здес 


Самые низкие цены по всему Сиэтлу 

■ Полные протезы - $ 550 ! Частичные протезы - $ 650 ! 

■ Перебазировка протезов 

■ Ремонт протезов в тот же день 


\а\ 


■ Выезд на дом клиента 


(по необходимости) Дополнительная плата за выезд не взымается 


ѵѵѵѵѵѵ.гіепіигеойісе.сот 


Специалисты с более чем 30-летним стажем, протезист Лариса Резник и зубной техник Леонид Резник 


ЕхіТ 1 75 
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СЛУШАЙТЕ 

РУССКОЕ Е4ДИО 7 


ОБОГАТИТЕ СВОИ 
ДУХОВНЫЙ МИР 


НАСЛАДИТЕСЬ 
ПРИЯТНЫМИ ПЕСНЯМИ 


ОЗНАКОМТЕСЬ 
С ПОСЛЕДНИМИ 
НОВОСТЯМИ 

ПОЧЕРПНИТЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО 
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 


И МНОГОЕ МНОГОЕ 

ДРУГОЕ 


прв 




Ли ~ Г Я “ 


ж ШШ4' г т 


соЫ 




НОВОСТИ I ПОГОДА I ТРАФИК НА ДОРОГАХ 
МНОГО ПОЛЕЗНОГО И ИНТЕРЕСТНОГО 

\Ѵ\Ѵ\Ѵ. КІІ58ІАККАОІ07.СОМ 

~Вы Ещё Не Знаете , Что Уже Нас Любите~ 

ТЕЛЕФОНЫ: 

ЖИВОЙ ЭФИР: 503-236-1385 | ОФИС: 503-501-5031 | РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 503-453-6923 


Официальный партнер "Радио7" компания АС Месііа НС и газета "Наши ВЕСТИ" 
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ВЕСТИ 


Неіріпд уои Ііѵе іп Атегіса із оиг Ьизіпезз! 


Попали в АВАРИЮ? Звоните сразу 


Бесплатный телефон 
Бесплатные консультации 


1 - 800 - 559-1808 


Юридическая фирма Елены Е. Циприн 

ОПЫТ • РЕПУТАЦИЯ ■ ПРОФЕССОНАЛИЗМ 


Автомобильные 

Аварии - Катастрофы 

на всех видах транспорта 
Пострадавшие пешеходы 
Пострадавшие велосипедисты 


Несчастные случаи 


с серьезными последствиями 


Многолетний опыт работы, безупречная репутация, 
подкрепленная сотнями выигранных дел, 
а не пустыми обещаниями - 

залог Вашего успеха и максимальной компенсации 


Ваш адвокат в Америке 


ЕІепа Е.Т5ірпп,Езд. 

АПогпеу апсі Соипвеіог а* І.аѵѵ 

МетЬег оіТНе Биргете СоигТ оіТЬе ОпКесІ БТаТез Атегіса 

МетЬег о? іНе Биргете Соигі оІѴѴазЫпдЮп 

МетЬег о? іЬе Биргете СоиП о? Огедоп 

МетЬег оіЧЬе 9іЬ, ІПЬ, апсі, 5*Ь Сігсиіі СоиПБ оГ АрреаІ$ 

МетЬег оПЬе Опігесі Біаіез Лізігісі: Соигіз іог іЬе ѴѴевіегп ЛібТгісі: 

оШа5Ьтдгоп апсі іЬе БоиіЬет Різігіс* оіТехаз 
МетЬег оТтНе ѴѴа$Ьіпдгоп апсі Огедоп Біаіе Ваг А 55 осіаііоп 5 


Орегон 

Нина Старостенко, ассистент адвоката 
14140 5Е Біагк ЗСгееТ РоПІапсІ, Огедоп 97233 

503 . . 539. 7576 503 . . 761. 8400 


Вашингтон 

14670 ИЕ 8іЬ Бігееі Биііе 210 
ВеІІеѵие, ѴѴазЬіпдІоп 98007 

425 .- 614^4744 




т'8Ж0'5Ж№ 


У НАС ДЕШЕВЛЕ! 


Москва от $339 + Іах 


Киев от $549 + іах 


8-ми дневный отдых на Гаваях от $599+1ах 
АП Іпсіизіѵе іп Сапсип, 8 дней - от $999+1ах 

ШиаперепеіЯ, доайавка, проживание в шикарной 5-ти 
^будочной гостинице, все напитки и питание бесплатно) 


Тгавеі 


С75 2060051 -40 


5111 СоІІебе Оак Ог., Зиііе 6, 
5 асгатепіо, СА 95841 


Паспорта/Визы. Срочное оформление: 

- многоразовые визы на Украину, в Россию, Беларусь и др. страны 

- нового украинского паспорта (в течении 1 недели) 


